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I H I L iam in publicum prodire 
let, ex recepta noftrorum temporum 
confuetudine,typis excufum,nifi (uh 
alicuius Principis , aut praeftantis vi- 
ri patrocinio , cui potiffimum nuncupatur . Eq 
vero in edenda fuperiorum noftrorum iu{Tu 5 qui 
mihi hanc prouinciam demandarunt , S. Silue- 
ftri Abbatis Patris noftri vitae hiftoria id nullo 
pa&omihi praetermittendum fuit j neq. tamen 
vili praeterquam tibi, Cardinalis Ampliflime, 
tuoque nomini confecranda ; fiue quod iam 
pridem noftrum Ordinem fub tua tutela prote- 
gendum benigniffime fufeeperis > fiue quod er- 
ga Virum fan&um , non tam affinitatis , ac Pa- 
triae , quam pietatis vinculo femper fueris con- 

A 2 iun&jflimus , 
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fun&iflimusj fiae demum quod norifecus fierf^ 
abfquc fumma ingrati animi nota* poftulare vi- 
deantur plurima tua 9 eadem^ue maxima non in 
me folum, fed in vniuerfam noftram , vel potius 
Silueftri familiam promerita . itaq. Jstus ac li- 
bens eiyfdem hos hiftoris libellos Amplitudini 
Tus, cui tot nominibus debentur* ofFero,&fub 
IlluftrifTimi nominis tu i fpjendore in lucem pro- 
fefpj 3 primis quidem noftrj Ordinis tempori- 
piis ab A u&ore confcriptos * fed noqiflime a no- 
bis illuftratos , atq. elegantiorj politiorique fer* 
mone , ac rerum geftarum ordine au#os : gra- 
ti flimos praeterea luturos , non tam ex offerenti? 
voluntate , qui te femper in primis coluit* fed 
quia S.Silueftri prteclare pro Chrifto gefta* que 
tu tantopere diligis*continent . Eadem igitur, 
ac maiori li dici poteft, quam cstera foles hu- 
-Julmodi, benignitatefufeipias, tantiq,- Patri? 
gloriam toti iam Ecclefia? praefulgentem, a u do- 
mate cua , qua: maxima eft, contra omnes ad- 
iTerlarios ftrcnuetqearis, nofque omnes Silue- 
ilri hlios , quos ipfe in Chrifto genuit , paterno 
iemper amore, prsfidioque compledi non de* 
imas. Vale. 
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t Irater Venantius Marcellus Ordinis Prodic a to- 
rum , Prior Santti Dominici de Camerino % 
Vicarius Santti Officij . 

FACVLTAS REVERENDISSIMI PATRIS 
Generalis Silueftfinorum • 

< * • i • « , ’ 

Ego D. Agidius Bencius Dei , & Apoftolicatf 
ledis gratia Abbas fiue Prior generalis Monacho- 
rum Silueftrinorum facultatem concado Reue- 
reodo Patri D. Sebaftiano Fabrino Recinetenli 
Theologo rtoftr* Congregationis , vt posfit in lu- 
cem edere libellum de vira Sandi Patris noftri Sil- 
ueftri j iam pridem ab egregio viro D. Andre» 
Iacobi Pr$ decetiore noftro confcriptum, nunc au- 
tem ab ipfo valde illuftratum, & emendatum, atq; 
a dodis viris noftri Ordinis probatum. Inquo- 
rum fidem, &c. Datum Fabriani ex noftro Mona- 
fterio Sandi Benedidi dieXX.Ianuarij MDXC1X, 

f J N VvJ i-i-i . - 

D. i^gid. Bencius Generalis Silueftrinorum* 


) 


CAMILLI V EN ANTII FABRIANENSl 
dc Sando Silucftro Infticutore Monachorum „ 

biluettrinorum Epigramtrta . x 

M OE VJ B VS inciti fiff e tidgoS laudatur dgreflet ' 
Orpheus , arguto dum ferit ungue Clselym : 

M rigidum molles reuocat Silucfler eremum , . • 

Calefies acri dum tonat ore minas: 
laude prior magna dignus , maiore fecundus ; ■, ~ 

l^am fuit hiegrauior qtidm fuit i Ile labor t 
ille ad delicias turbam compellit egentum , 

Jflc locupletum linquere delicias , 


Carmen 

DE SANCTO S I ,LV E STR 6 ABBAT& 
Audore D.Septimio Caftellario Reeinetenfi 
Monacho Silueftrino* 

A V DlTlS focij ? (an me iterum faUdcia ludunt 
/l Carmina ? ) qui fidium cantus , chordijq. canorii 
Vox uiolata , uagas concentu uinciat auras ? 
luditis ? magis , & magis increbrefcit acuta ■ -• \ 

V is fidium, liquidumq. melos mage perfonat aures* '■} 

n potius rerum me ludit imago ? decorum 
Examen iuuenumper ccerula fyderalabens . f . ;j £ . , 
En urget Montem Thanus , cui nomina fecit 
Tartarei Thanus non ultima pefiis <Auerni • 
fligeris redimita choris , annofa refulget 
Silua, nouum mirata iubar, multaq. fuperbip 
Luce facer lucus , uaga labitur athere toto 
Vox , cantufq-, leuis , quo Mons , omnifq ; te fuit dt 

*A (Tenti 


vffinfti copis partii minus , & imo 
%Amplelcata finu kaliis nemorofa remittit • 
Vocem omnem gemitiatq. modos ,plaufuq. fecundo 
Exceptum carmen regerunt in fydera fax a . 

Jpfe etiam latiui reprebenfo flumine conflat 
Infurgitq; libens famulamq; attemperat urnam 
oilueolo fcrupulofo impellens leniter undas . 

Scilicet annalem properat Vennata triumphum 
Silueftriq ; Colxtrs pompam inflaurare iaccntis 
lnflruttifq. *Aris meritos inducere cultus . 

Jit qtti me carmen meditantem, & multa mouentent 
Teft ore , fublimem Deus excitat ? en fequo r i pra 
Tra i fequor , & me corripiunt per nubila uenti 
Syderaq-, alato tranfmitto candida nixu . 

Os premite dff urgens , Oculos reuocate rebelles 
J Qucis mens,queis oculi /[ueis cor, quibus ora profana , 
‘panduntur folido Tofi es adamante reuintti 
Siderei, ex templo penna fugiente fated.es 
Emicat , & Calo diffufus plurimus errat 
Latitia infanda , fiflit fe ad limina tandem 
Tars y Michael binum, quam l{tx effingit in agmen 
%Atq, fores feruare iubet , dum tota fequaci 
Tompa , pedeexiliens nettat uefligia prima . 

‘Pars lenibus Coris , tapidifqj uolucrior Euris 
^Auratis uincita pedes talaribus acres 
' Tracipitem fedat Calo , nubesq; leucsq • 
fyxa feLAt uentos alis , <&, uerberat auras , 

Pars pennis ’ tandem Thano fuper imminet aquis 
Monte lejtis , temploq j humilis fuper aflat amico 
idueflrf templo titulis rebufq; dicato . 

Interea muus i foribus fe proripit Mes 

Jt 4 jtethereis 
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i Jetbereis , terra fq; petit T>uit ordine (origo 2 * 

Hunc [ubit durata Magtiae crinitus ludat 
f{ex cithara.xffnfi,quem ftipant undique eundi . 
fatidici Vates omnes , cdiiUfq-, Senatus 
•A Etdtisq; Tatres primae , quos proximus urgei 
Jnfignis palma , raptifq. ex hofie tropheis 
Sanguinea longum Miles lultator arenae . 
Confequiturnmeis redimitum tempora uittii 
Virgineum examen ,purdq, in uefle Virago . 
figmen agit , ferriq. potens Catbarina fotatqi 
Tanto humeri incumbit coele Jlibus addita Diuis 
Catta Sacerdotum manus qui digna loquutl 
Cbrijlo mortales , Sanitas coluere per artes . 
ft qui lq,'(gus opes , faciles ejfufus iriufus 
Viuit adhuc , uiuetq; fuumpojl fimus , in aeuum ,* 

' Qfdq, cauas r upe*'i & inhofpita montis habentes 
T efqua, diem in multumliigiles duxere lucernas 
lnfomnes , hyemis patientes , Solis aejlu/p “ 
rbiter cetberei fubiiettit liminis agmen ’ 

Cui comes it Vaitlus (quos , &mors ipfa triumphet 
Commi fit focio , hos etiam mea lar mind nectant ) 
Tofi bos infequitur Tqjmbus , numerofaif. toto 
Crcbrcfcit Cado aligerum manus, euolat ardens 
J t portis ingens pubes fe ejfutidit apertis 
Sydereis portis .florentes lumine derifat ' " 

Exi Jiunt acies, ’& fulminis ocior igne 

•A erca omniuolac nubes denfata pbalangui ’ t 

funditur, enormis luditq; per aequor aCadi. 

Qitam numero f a noto crifpatur faepd tyramii 
innumeris pelago mole s‘ undo fa ruinis , ,s y r *‘ ' 'j‘' v 

Quapt multis tellus byberho frondibus Eurqt ' 


Prgttur, quam multus habetfua Uttord tycrtti 
vigmint cum denfo Calo fe librat ab alto ; 

' Tars Uui incedit galea critiatus , &are 
! TlammitioMo floret lucetq; [uptrbusin armii 
•pars rutilo moderans prafixa bafiiliaferro . 
tudrica compofiii exercent fimulacra duelli i} 
iAflali/j digitis animant tiocalc beatis _ 

Barbiton , hic pleCtro tdciturnds impetit duras 
lUe fides tradat diurno pollice dulces 
Tulfat ebur liquidum fejiino hic pollici , at illi 
| i Vnum opus eft ncruos digito Uexare uohicri + 

Et liquida chordas confundere Uoce canentes • 

Hi fimul at pmeffexunt ; tunc tofus Olympo • 

. ExcujfUf Thctbus ^geminant ignefaifdcefq; ' 

Crinito flamma dif currunt nubild tranu , & 

! Solibus ardefcunt pitti laquearia Mundi . 

Ecce tibi humano uir quidam auguflior ort ■■ 

Ore Deum refe1r$ns nitido , citi tempora citcujtf 
jt tremulus Solis rddius , Sydufq. corufcat . 
jgnluomum , g rejf us calejti e limine piro fert . 

. v M aieflate oculos plenus i dioq; ni tore. 

Huic fmuofa pedes Uefli tdefletf it ad imos 

Multdq; crifpatur nigro rubicundd colgre f 
Dulce rubent matiibus , noflra monumentd falutii 
i • Terflririgitq; oculos multo Crux duredfole . 

*Nettareum fpirat diUino uprtice odorem . . . 

Os uiridiq; micat uultus , canaq\ iuuenfd* 

Et potis e jl' humeris Detis ittceffuq; Uidert* 
lamq; pede dduentajis contingit lipiin a t empti, 
tngrediturq; fores , tremulo [ub numme nutat 
| ^ jittonitus paries , & tefta labdntid , lucem ^ ^ 

f . . 9 * . 


thcipid unianiem , riiiofa mole laborant. 1 
oib efUorfum dubio trepidatis petioie templa } 
Siluefiri potius primos dgrioftite unitus . 

S ilueflri uobis itet uni ddtiir ora tueri 
ht notas iterum uores audite Idrfuentis . J 1 
tlle citus tumulum >ciner es, dtq) ofjd tegentevi 
Sanftafinu ( CaIo cineres diletid^ membra ) 
Occupat fingrediturq; urnam, multufci. freqiienfq! ' 
Ofcula partitus t focios ampletlitur artus. 

Interea bis numeris decem discrimina uocunt ^ 

Obloquitur ]{ex Hebr&us diuufq; “Poeta . 

%Alma dies annum corripietis menfibui imblet ~ 

£* <l li * Siluejkr mortales exuit artus 
EX qua Silueftef fuperis efl additus aflris. 
bitite CaUcoIa noua carmina , dicite tities . 
Marmor honoratum, Parion; fuperbius omni 
Quod cineres duido comple fleris orbe beatos:. 

Haud cineres feruas fatali mdrte peremptos 
Viuac&t cineres uitali condis in ^ duo t 
bitite C AlicolA fioua carmina , dicite tiuei * 

V iuaces intus cineres leuis yrha recondis 
be foris at lacrymds, & fufpirdta piorum . 

Ofcula hdbes natiim dulcis monumenta doloris 
bitite CaUcoIa noua cdrmina dicite tiUes t 
Ofcula habes , qua relliquifs cineriq. Parentii 
xfpmine defigas lacrimantum tota nepotum 
Et dicas Cineres Aternum atq ; offa udlete 
bitite C aIIcqIa noua carmina , dicite Ciues i 
Excipit hos nUmeros alterno carmine binus n ' 

Concentus chorus Atherei . pulfata refhltant 
Barbita^ argutos idftdnt fub jydera cantus 4 


r •• 'i » • , », 

'fytmc 'tereti >b fuperi, faltu ivdulgete choreis 
Silueflriqi choris cineres lustrate fepfdtas •„ 
Vffqiuefcpi f&licia duritegiro . , , >,• 

tudite fyderea uolticri pede , ludite pubes, 
ytlterpas uincite manus , atq; orbibus orbes 
,g }qetit'ite, multiplici teuocate uclumine planta* 

O focij celeres , Silucftro dicite carmen , 
ludite fyderes volucri pede ludite pubes •. 

Dixere .J tumulo Subito tdm forte patenti 
Ecce tibi prapes prodii Regina uolucYum 
Tfobilis alarumpqmpa pennijqi fuperb a 
DeduBis, terno, qu* circum bufla coronaris 
X)rbc hilaris , tumulum pennis plaudentibus uV^dbi 
Hanc mediam aligeri excipiunt , tolluntq ; per auras 
Illa nitefis alis liquidum [Upet Hibera fertur 
latdq; fe totam magfio fub lumine condit 
£*uo fugis ,p vinima Volucris pars maxima rtoHrt* 
Quo Siluefter abis ? pennas reprehende fugaces 
Siflcalai, me ditare moras , atq; otia p ama . 

Quo fugis ? ah lacrymx fufidUrit , qUas ora frequenta 
Te potius reuocent , f celere heu ne uentus iniquum 
Te rapiat noflro rapido cum turbine , fifie , 

Hic pr&fens diciq; parens , Dmufq ; 'uocari 
lutus ames potius . tibi Sacras imbuet ades 
Titia tabella, tuis meriti indicentur honoret 
viris, te Dominum pelagi pontiq; potentem 
iAdriaco deprenfus in xquore navita dicet * 
damnabis populos numero fo tu qvoq; uotoi 
En pueri intonfi , en cati a innuptaq; pueli 4 
Carmine follicito tenfifq; ad fy der a palmis 
te reuocant .prece [acri fica te plurimus nmbll 

tpicanufi 
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‘Ptccenus, Ctuemq ; «ora* tibi odora fab M 
Situa ^irabiq; foli pofttis incenditur aris 4 
tAb ferus [uptiros repetas lentufq; recejfus , 

Sed quid egO Diuum polluta uoce fatigo ? 

Latus abi, Silue fer abi, rapefydera tandem * 
*At memor \ nofri , Idctymas mijerate tuor unio 
1 falix , dexterq; tuis , tu commodus hauri 
Iratorum noces , & largos de fpice fletus • 
Interea noftro memori fubpeftoire uiues , 
fAtqi tuum longos nomen ducemus in annota 
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' FABRJNVS R ECI NETENSI $ 

Monachus Silueftrinus, t . a5 

" ' - • ? *. V^A v.. V • >■ 

Ad pium , & C hrijUiinum Le florem ♦ 

S ANCTI Silueftri A bbaris Patris noftri ge* „ 
fta tum ante, tum poft ipfius obitum,& ex£- 
plofublimia, & virtute mirabilia, fubipffc 
Ordinisnoftri primordia ab egregio Viro, 
maiorum noftroru memoria celeberrimo,D,An- 
<drea Iacobi Fabrianenfi, Theologo inter ceteros 
Monachos fan&itare, ac doctrina confpicuo, qui 
multa vel ipiemet viderat , vel ab alijs tanti Patris 
in Dei fchola difcipulis fide/iter narrata college- 
rat, literarum monumentis confignata funt, vt an- 
fiquisfimaexemplaria manufcriptainmebranis 9 . 
qu£ adhuc integra in Monafterio Fabriani ferua^ 
rur,ampiisfimam fide faciunt,- quibus vel ob ipfam 
vettiftatis dignitate ab omnibus femper maxima 
fides eft habita . Qualis vero quantufq* viride Ane 
dreas fuerit ( vr cicera taceam ) ex eo vel maxime 
colligere !icet,qudd non modo quartus i Silueftro 
roftri Ordinis gubernacula, fummumq,- Magiftra- 
tum fandisfim? tenuit, fedetiaa fumroo Pontifice 
tunc temporis fedente, qui fuit [oannes vigefimus 
fecundus, nobis ablatus, in Abbatem S.Gregorij in 
Vrbemaffumptus fqic, vrqqibufda Religiofis, qui c 
tum ibi degebant , praeflet^ iam collapfam inter 
eos monafticam diTciplina,vt poilea feliciter prae- 

Ritit* 


fiitit , feftitueret . Tantus ergo hic vir cupi noftfi 
Ofdinis C6ftituci«me$,& alia multa id gentis, \ tum 
pr?cipu? praefati Patris noftri, & aliorum eius di-. „ 
fcipulorum,(an<ftitate,ac miraculis illufirium, vi- 
fgferiemrudi quidem ac fimplici, veridica tamen 
narratione confcripfifFet , tandem non ita multo 
poft e vita dccesfit i ‘ex quo faftum eft , velid flitn-. 
tno ipfius San&i Silueftri alcisfimg humilitatis ftu- 
diopoftulante j vel qudd veterum Patrum noftro-. 
rum humilis, ac religiofa (implicitas rata (ibi fatis 
ffle fuerit , fi intranoftriOrdinis dumtaxat fines* 
tanti Patris gloria contineretur; fa&um inquam 
hinc eft, vt ab eo ferculo vfque ad nos in publicam 
totius orbis notitiam (licet nonulli Au&ores gra- 
uisfimi de eo meminerint ^Silueftri gefta nequa- 
quam deuenerint ; cum tamen qua? de eius virtute 
feripta .fune , quotidianis ferme miraeuhs apud 
eius monumentum, in Eremo Montis Fani , in Ec- 
elefia eius nomine Deo dicata fitum , ( te Ais eft 
vniuerfus pra?cipu£ Fabrianenfis Popolus ) diuini- 
tus oftenfis confirmata ha<ftenus fuerinc,ac confio 
menturin dies. At verdnoftris tandem hifcete* 
potibus, Deo mouente, qui feruorum fuorum , in 
quibus ipfe mirabilis prf dicatur j gloriam , & vi f- 
tntes in tenebris perpetuA iaeere ac delitefcere no 
patitur* fed ad fui gloria m,& Ecclefi? San<% fplen^ 
darem, atque vtilitatem fidelibus fuis notas efffc 
YoIt,$c in omnium oculis atque fermonibus ad ve-* 
r*virtutft,&«Chriftianep perfe&ionis exemplum 
asfidue verfari ; S. D. N. Clemens , huius nominis 
Oftauu$, diuipa prouidentf* Pontifex Maximus, 

proximi 


proxime faperioribus annis; flagitante id pnrrer- 
tim, pro fua in S. Silueftrum pietate, Illudrisfimo, 
afc Reuerendisfimo D. Antonio Maria Gallo Au- 
xiraano S. Rom. Eccl. Cardinali , & Protectore 
poftro, cognitis, &perfpedis adhuc diligencisfi- 
me SilueRri virtutibus , miraculis, ac fanCitate* 
illum in San&orum numerum adfcnbi , & in Ro- 
manum 'Martyrologium ab llludrifT. & Reueren- 
diff.D.Cardinali Baronio referri mandauit, prout 
fa&um eft in poftrema editione, die vigefimafexta 
Nouembris,qui dies apud nodros,vtpot£ S.Silue- 
ftri morte confecratus , (ingulis annis ab obitu ip- 
(ius in diuinis offfcijs maxime folemnis , ac cele- 
berrimus femper extitir, praetered etiam idem 
Pontifex rogatu Wudriff. ac ReuerendifT, D, Ma- 
riani Perbenedi&i CardinalisdeCamerinoin Sil- 
ueftrum mirifice ftudiofi concesfit ijs , qui quaf- 
cumque noftri Ordinis Ecclefiasvbique locorum 
condituras eo die rcligiofe vifirauerint, Plena- 
riam omnium peccatorum veniam , & remisfio- 
bem : Quam etiam Indulgentiam poftea Paulus 
Vtfummus Pontifex, cum iam ceflafTec , iterato 
concesfit . Atque ideo non modo congruum , fed 
plane etiam necefTarium vifum eft noftris , vt prae- 
clarisfima huius S. Patris geda, iam pridem a prae- 
dico Andreaconfcripta, St podremo aliquorum 
Patrum ftudio,ac diligentia in elcgantiorem fer- 
Lmonem conuerfa , atque in meliorem ordinem re- 
, e quibufdam quafi tenebris, & ex monafte* 
ffriorum claudris in amplisfimam,acfplendidisft- 
Ecclefi* lucem iam tandem prodire debeit : 
im \ q iod 


CAMILLI VE N ANTII FAtRIANENSl 
de Sancio silueftro [nllicutore Monachorum , 

iiilueltrinocUrti Epigramtria . 

M OE VJ B VS inclu fi jf e udgos laudatur dgrtjlet 
Orpheus , arguto dum ferit ungue Chelym : 

M rigidum molles reuocat Silncfler tremunt , . ; 

C defles acri dum tonat ore minas: 
laude prior magna dignus , maiore fecundus ; v - 
Nam fuit hiegrauior quam fuit i tle labor * 
ille ad delicias turbam compellit egentum # 
ific locupletum linquere delicias , 

Carmen 

£E SANCTO SILVESTRO ABBATA 
Audore D.Septimio Caftellario Recinetenfi 
Monacho Silueftrino* 

A VblT IS focij ? (an me iterum falldcia ludunt 
/l Carmina ? ) qui fidium cantus , chordijq. canoris 
Vox uiolata 3 uagas concentu uvnciat auras ? 
luditis ? magis , & magis increbrefcit acuta 
Vis fidium fiiquidumq. melos mage perfonat aures • 

<A n potius rerum me ludit imago ? decorum 
Ex a men iuuenumper c cerula fydera labens 
En urget Montem Tbanus , cui nomina fecit 
Tartarei Thanus non ultima pejlis ^ luerni • 
fligeris redimita choris , annofa refulget 
Silua , tiouum mirata iubar, multaq. fuperbit 
Luce facer lucus , uaga labitur athere toto 
Vox , cantufq; leuis , quo Mons , omnifq; te fuit dt 

*Affenfit 


\ 


vdffenfu copis partii minus > &imo 
^Ampkkata finu kaliis nemorofa remittit • 
Vocem omnem geminatq. modos, plaufuq. fecundo 
Exceptum carrtien regerunt in fydera faxa . 
lpfe etiam lartut reprebenfo flumine conflat 
lnfurgitqi libens famulam q; attemperat urnam 
*/ ilueolo fcrupulojo impellens leniter undas . 

Scilicet annalem properat Tennata triumphum 
SilueHriqi Cohors pompam Infiaurare iacentis 
lnflrufiifq. *Aris meritos inducere cultus . 
t/ltqlii irte carmen meditantem , & multa mouenteni 
Tettore yfublimem Deus excitat } en fequor i prae 
Tra i fequor , & me corripiunt per nubila uenti 
Syderaq ; alato tranfmitto candida nixu . 

Os premite a ff urgens , Oculos reuocate rebelles 
Qucis mens,queis oculi /[uels cor , quibus ora profana • 
Tunduntur folido Tofles adamante reuinfii 
Siderei , ex templo penna fugiente fatelles 
Emicat , & Calo diffufus plurimus errat 
Latitia infanda , fiftit f e ad limina tandem 
Tars y Michael binum, quam l{ex effingit in agmen 
%Atqi fores feruare iubet , dum tota fequaci 
Tompd , pedeetiliens nefiat uefligia prima . 

Tars lekibus Coris , tapidifqi uoluctior Euris 
urat is u incita pedes talaribus acres 
Tricipitem [edat Calo , nubesq ; leuesq; 

T^ixa fecat uentos alis , <&, uerberat auras , 

Tars pennis tandem Thano fuper imminet aquii 
Monte lenis , temploq j humilis fuper aflat amico 
iilueflrfiefnplo titulis rebufq ; dicato . 

Interea nonus i for ibus fe proripit Mes 
. . ' Jt 4 Uetbcreis 


iAetlieireis , terra fq; petit Dux ordine longo 2 
Hunc fubit aurata Magius crinitus lud& 
f(ex cithara . .e ffufi,quemfiipant undique eundi 
fatidici Vates omnes , cdiiUfq-, Senatus v 
vdEtatisq; Tatres prima , quos proxifnus urget 
jnfignis palma , raptifq. exbofle tropbeis 
Sanguinea longum Miles Mator arena . 
ConfeqUitur rimei sfedittiitum tempora vittis * 
Virgineum examen ypurdq. in uefte Virago 
figmen agit , ferriq. potens Catbarind Hptaqj 
Tanto humeri iricumbit coele flibus addita Diuis 
Cafta Sacerdotum manus, <& qui digna loquuti 
Cbrijio mortales , Santlas coluere per artes. 

Et qui largus opes , faciles ejfufusiriujus 
Viuit adhuc , uiuetq; fuum pojl funus , in auum *• 

* %#iq> canas rupes., & inbofpita montis habentes 
T e) qua, diem in miiltum Uigiles duxere lucernas 
Infomries, hyemis patientes , Solis aflus, ' 

^Arbiter cCtberei fubKeftit liminis agmen 
Cui comes it Taulus ( quos , & mors ipfa triumphe! 
Commi fit fodo , hos etiam mea iarmind nefiant ) 
Tofi bos infequitur f{imbus , numerofaq . toto 
Crebrefcit Calo aligerum mamis . euOfat ardens 
1 1 portis ingeris pubes fe ejfutidh apertis 
Sy der eis portis .florentes lumine deripe ' ‘ 

Exiflunt acies, '& fulminis ocior igne 
•Aerea omniuoU nubes denfata pbalarigp ' 
funditur, enormis luditq; per aquor a C<di. * 


J Quam niimerofa notocrifpaturpepd tyranni 
innumeris pelago molesunddfa ruinis . 1 ' 1 

Quafn multis tellus byberho frondibus EuY0 

-j- ^ 
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prgetxr, quam muliUsbabetfualittord CycnQi 
jlgminttum denfo Calo fe librat ab alto i 
•pars Uiii incedit galea criHatus , &*re 
Tlammiuotno floret lucetq ; fuptrbusin armis 
•pars rutilo moderans prafixa bdftilia ferro . 
tudricdcompofiii exercent fimuldcra duelli .'1 
istft alij digitis animant uocalc beatis 
Barbiton , bicpteftro taciturnas impetit auras 
lUe fides trattat diurno pollice dulces. 

Tulfat ebur liquidum fejlino hicpoUict , at iUi 
Vnum opus e A nertios digito UeXarc volucri + 

It liquida chordas confundere uoce canentes . 
hi ftmul ac procefferunt j tunc totus Olympo • 

IxcuffUs Tbcebus* geminant igne fq; face fq; 

Crinito flamma dif currunt nubila tractu , & 

Solibus ardefeunt pitti laquearia Mundi. 

Ecce tibi humano uir quidam auguflior ore 
Ore Deum referens nitido , cUi tempora circuftf 
jt tremulus Solis radius , Sydufq. corufcat 
jgniuomum , g rejf 'us calefli e limine profert . 

Maieflate oculos plenus i dioq; nitore , o;_ 

huic finuofa pedes UefliS defleftit ad imos \ v - 

Multdq; crifpatur nigro rubicunda colore > 

Dulce rubent m^tiibus , noflrd monumenta Jalutii 
• perftririgitq; oculos multo Crux auredfole • 

*Nefiareum fpirat diurno uertict odorem 

Os uiridiq; micat vultus 3 candqiiuuent*. 

Et potis ejl ' humeris DeUs inceffuq; Ujden, 
lamq; pede adventaris contingit limina t ertipl{ 
fngrediturq; fores , tremulo fub numine nutat 
jittonitus pariei t & tetta labdntia , lucem ^ ^ 




tkceptd undantem , radio fa mole laboranti 1 

tA b (ptorfum dubio trepidatis petlofe templa ? 
Siluejlri potius primos dgriofciie unitus .* 

Silueflri uobisMum ddtiir ora tueri 
E t notas iterum uocei audite Idefuentis . 1 

tlle citus tumulum >ciner es, dtcfr ofja tegentem 
Santiafittu ( Cdlo cineres dilehdfy membra ) 
Occupat fingtediturq; urnam, multufq. f reque nfa; ’ 

Ofcula partitus t foCios amplectitur artus . 

Interea bis numeris decem diferimina uocum v 
Obloquitur Hex Hebraeus diuufq; VOetd . 

•Alma dies annum completis menfibtis implet •'* v ’ * 
EX qua SitUefkr mortales exuit artus 
EX qua Siluejler fuperis efl additus aflris. 
bitite Calicola nona carmina , dicite tities . 

Marmor honoratum , 'Patioq ; fuperbius omni 
Quod cineres auido complecteris orbe beatos, 

Haud cinerts feruas fatali morte peremptos 
Viuacii cineres uitali condis in ^sluo . 
bitite CalicoU rloua carmina } dicite tiuei * 
yiuaces intus cineres leuis Frixa recotld s 
beforis at lacrymis , <&■ fufpirdta piarunt . 

Ofcula habes natum dulcis monumenta doloris * 
bitite Calicotienoua carmina dicite tiUes * 

Ofcula habes , qua relliquifs tineriq. Tar entis 
“Homine defigas lacrimant um tota nepotum 
Et dicas Cineres aternumatq; offa ualete 
Dicite C alicola noua carmina , dicite Ciues 1 
Excipit hos numeros alterno carmine binus 
Concentus chorus atherei . pulfata refidtant 
barbita argutos idttdntfub Jydera cantus < 


tereti ,p fuperi, faltu indulgete cborebs 
Situefiriqi choris cineres lusiratefepfdtas ■, 
i OffdQiueloci felicia ducite giro . 
tudite fydereie uolUcri pede , ludite pubes, 
vilterfias uincite manus , atq% orbibus orbes 
,g )qemte j multiplici ireuocate uolumine plantat 
O focij celeres , Silueftro dicite carmen , 
pudite fydereie volucri pede ludite pubes ■. 

Dixere .i tumulo Subito cdm forte patenti 
Eae tibi pr apes prodit Regina uolucrum 
i^obilis alarumpgmpa pemijqi fuperbd 
Dedu&is , terno, qu# circum bufta coronans 
X)rbe hilaris , tumulum pennis plaudentibus uV&titi 
faanc mediam aligeri excipiunt , totiuniq; perauras 
( lUa nitens alis liquidum jitper dtbera fertur 
tatdq; fe totam magiio fub lumine condit 
Quo fugis % d iAnim& Volucris pars maxima fioBr 4* 
Quo Siluesler abis ? pennas reprehende fugaces 
Siflealaijineditare moras 3 atq j OtUtparua . 

Quo fugis ? ab lacrymx fufidUnt , qUas ord frequenti* 
Te potius remeem , fcelere heu tie uentus iniquum 
Te rapiat nojlro rapido cum turbine , (ifie , 

Hic priefens diciqi parens t Diuufq; uocati 
tutus ames potius . tibi Sacras imbuet tedes 
Tifta tabella, tuis Meriti indicentur honoret 
viris, te Dominumpeldgi pontiq; potentem 
vidriaco deprenfus in aquore navita dicet * 
t>amnabis populos nUMerofo tu quoq ; uoto * 

En pueri inionfi , en caSla innuptnq; pueli 4 
Camine follicito tenfifq; ad fydera palmis 
Te reuocant . prece facrifica te plurimus mtit 

ficernu* 


W :* 




'Picanus, Cfuemq-, uocat tibi odora fabai 
Silua ^irabiq; foli po/itis incenditur aris 4 P 

tAb ferus fupSros repetas lentufq; recejfuS J - ' 
Sed quid ego Diuum polluta uoce fatigo ? 

Latus abi,Silueflerabi, rape fydera tandem * 
iAt memor 1 noflri , Idctymas miferate tuorunia 
1 falix , dexterq; tuis , tu commodUs hauri 
Iratorum uoccs , & largos dcfpice fletus • 
interea noftro memori fubpeEtore uiues , 
tuum longos nomen ducemus in annoia 

t 1 % i 


> ♦,» 

> - i 'Xt- 


afo. i:r f ; w* 

dbb*v. : . 






• x • • 4 Y 1 . * > 


‘ i r . 

~ . . V / > V 

• ' *V <•*>< / 

’ : M . 4 "*<W- 

*/♦ '* • •*:,- / 
- >« .W .*Kl > r V»*#* 


•v. r» W: 


•. # 
J-N /T* 


>Vi ,-;. v 
V./ .* . , * *» . 


t »»» • - 


^ ' ’ • • 4 ■ • 4 . 

<v t ? 


r%. , « «o • « 

. .►<(*"' ' >J V 

‘ 1 i ’" 1 ' 

^ 4 «««- '-'.«lii • y* / - f * *#^L* ' A 

. . .. iri*;uK->- 1 

. ... .. ••'. ... . • v ; : j 


FABRJNVS RECINET ENSI 5 
Monachus Silpeftrinus, 

P;V. . 

Ad fium , dir Cbrijlninum Letforem , 


S ANCTI Silueftri Abbatis Patris noftri ge* . 
fta tum ante, tum poli ipfius obitum, & exS- 
plofublimia, & virtute mirabilia, fubipfe 
Ordinis noftri primordia ab egregio Viro # 
maiorum noftroru memoria celeberrimo, D. An- 
drea lacobiFabrianenfi, Theologo inter cgteros 
Monachos fanftitare, acdo^rinaconfpicuo, qui 
piulta vel iplemet viderat , vel ab alijs ranti Patris 
in Dei fcboJa difcipulis fideliter narrata college- 
rat, literarum monumentis confignata funt, vtan- 
tiquisfima exemplaria manuferipta in mebranis , . 
qug adhuc integra in Monafterio Fabriani feruar 
tur,ampiisfimam fide faciunt; quibus vel ob ipfam 
vetuftatis dignitate ab omnibus femper maxima 
fides eft habita. Qualis vero quantufq; viride Ane 
dreas fuerit ( vr egeera taceam ) ex eo vel maxime 
colligere !icet,qudd non modo quartus a Siluefiro 
roftri Ordinis gubernacula, fummumq,- Magiftra- . 
tum fan&isfim? tenuit, fedeti£a fummo Pontifice 
tunc temporis fedente, qui fuit toannes vigefimus 
fecundus, nobis ablatus, in Abbatem S.Gregorij in 
Vrbem affumptus fuic,vtquibufda Religiofis, qui ^ 
tum ibi degebant , pr^eflet,& iam collapfam inter 
eos mooafticam diiciplin£,vt poliea feliciter praz- 

ftitir* 


SShhtefr Tantus erg0 h!cvl ^W noflri 
Qfdmis Coftituti«ne$,& ajia multa id genus' tum' i 

R r iS3^ Pa ' risa0 ^ i ' 8i «*»»« «■« d". 

teferirm m!r a j aw,ac ? lracul “ ''iuftnum, vi- 

n«Sn?ri q r 1 ' de ?/ cfim P Iici > veridica tamen 
narratione confcripfilfet, tandem non ita multo, 

poft e vtta decesfit : ex quo fadtum eft rei idffim 

Z ooft S . Sanai Sil , uc T a,tisfim f humilitatis^ 

diopoftulantej ve) qudd veterum Patrum noftro- 

eSTfue^t' 1 ' f 3C re)igi ^ fa . implicitas rata fxhi fatis 
tanti Patris ' , intra no,tr . 1 Ordinis dumtaxat fines, 
£1nr,n i f te "r contln eretur; fafium inquam 

torius orhi ab e ° &CUl ° vf< J ue ad nos i" pubhcam 

okfim. ? ^/ n nOC,t,a “ f , I,C V n ° nul,lA u<Sores gra- 
uislimi de eo meminerint ) Silueftri eefta nem.a 

ouam deuenermt ; cum tamen qua; de eius virtute 

S^T° tiiia r fe ™* -iracdhs apud 
eiusmonumentum.m Eremo Montis Fani inFr 

« efiaeius nomine Deo dicata fitum , C teftis eft 

vmuerfusptxcipu^ Fabrianenfis Popo «;diuinf i 

™r " fi !.- 0n,irmata haflenus ferioti S 

portbuS’ Deo mouente, qui feruorum fuornm in 

Ze1?n^K ,rabi,iSprfd,catu ^Sloriam^i F n 

patitur- feda^r 5 ^, rpe - ,u6 ' acere ac delitefcere no 
Patituti fed ad fi» glonam,& Eccfefie Sanfit f D | en - 

v^i 0 a T e - nUitatem fide,ibus Puis n °tas eflb 

^i t 4 t rfeTK m r bsat ^ efermonibus ad ve* . 

e *t m plum i 

O&auus rlhtinii*' -j r rocns, hnms nominis fi 
VJttauusf, dimoa proyjdentf* Pontifex Maximus i L 

proximi 


proxfmS fuperloribus annis j flagitante id pr*rer- 
tim, pro fua in S. Silueftrum pietate, Illuftrisfimo, 
ac Reuerendisfimo D. Antonio Maria Gallo Au- 
ximano S. Rom. Eccl. Cardinali , & Protedore 
poftro, cognitis, &perfpedis adhuc diligencisii- 
me Silueftri virtutibus , miraculis, ac fanditate* 
illum in San&orum numerum adfcribi , & in Ro- 
manum Marryrologium ab IlluftrifT. & Reueren- 
dilT.D.Cardinali Baronio referri mandauit, prout 
factum eft in poftrema editione, die vigefimafexta 
Nouembris,qui dies apud noftros,vtpot£ S.SiIue- 
ilr i morte confecratus , lingulis annis ab obitu ip- 
fius in diuinis offfcijs maxime folemnis» ac cele- 
berrimus femper extltit. Praeterea etiam idem 
Pontifex rogatu IJluftrifT. ac ReuerendiflT. D, Ma- 
riani Perbenedidi Cardinalis de Camerino in Sil- * 
ueftrum mirifice ftudiofi concesfit ijs , qui quaf- 
cumque noftri Ordinis Ecclefiasvbique locorum 
conftitutas eo die religiofe vifirauerint:, Plena- 
riam omnium peccatorum veniam , & remisfio- 
hem : Quam etiam Indulgentiam poftea Paulus 
VJummus Pontifex, cum iam ceflaflec , iterato 
concesfit . Atque ideo non modo congruum , fed 
plane etiam neceffarium vifum eft noftris , vt prae- 
claris fima huius S. Patris gefta , iampr idem a prae* 
dido Andreaconfcripra, St poftremo aliquorum 
Patrum ftudio , ac diligentia iirelcgantiorem fer- 
Lino nem conuerfa , atque in meliorem ordinem re- 
Ptfada , e quibufdam quafi tenebris. Si ex monafte» 
■dorum clauftris in amplisfimam,acfplendidis(i- 
Ecclefia: lucem iam tandem prodire debeit : 

q tod 



I 

t^uod cum mihi oneris impofitumfueri^ pro viri* 
bus vc omni cum diligentia typis excuderentur ] 
curaui . Si vero hanc hiftoriam tibi , Candide Le-i | 
dor, gratam cognopero , eandem cum tota reruiii 
praecipuarum ad noftri Ordinis annales fpe&an- j 
tium enarratione $ a Patribus noftris contexta * 
Deo dante , propediem vernacula lingua, quam 
etiam indo&i percipiant ,expe&a* Interea hifce j 
teS. Patris noftri virtutibus meditandis ad fandae 1 
virtutis , & Chriftianae perfedionis ftudium ac- ? 
cende, tantumq; virum tibi apud Dominum Ie- ' 
fumjfandisfimamq; eius Genitricem asfiduis pre- 
cibus Aduocatum, & Patronum ftudiofe concilia v 

i 
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DE VITA- MOniBVS, 

♦ 

• ET MIRACVLIS 

i Si SILVESTRI GVZOLINI 

ABBATIS. 

1 **•- . >.-** '* v r ’ v. T, * f' * r 

Liber Primas. 

Ortus eius, & educatio. Cap. I. 

4 EA Itali* parte ,qua non adnu£ 
dum longe lateque patet Picenus 
Ager, & caftigatorum leuiter col- 
lium am^nitate diucs, & omni ge- 
nere frugum vbertate fetus, Auximum non ad- 
modum faftigiato in colle fitum eft, ad quinque 
millia pafTuum ab Yrbe Laureta , Beatiflimae 
Virginis domicilio toto Orbe terrarum cele- 
berrimo nobilitata , difiun&um i Eius ditio, ac 
fertilis ager, adfuperum vfque mare fere porri- 
gitur : Vrbs inter caetera eius ore oppida , & di- 
uitiarum copia , & infignium virorum faecundi- 
tate nobilis . In ea in primis clara eft multaq. 
recenfet fecula Guzolina familia cui non exi- 

I guum ornamentum attulit Ghislerius, & rerum 
t gerendarum fcientiaj& diuini, humanique iuris 
ru prudentia ornatus : qui aeque praecipue nobilita- 
bitis foeminam in matrimonium duxit . Porro in- 

B ter 



2 De Vita S. Situeffri 

ter eos, quos ex ea fufcepit liberos, Siluefter c5- 
fetur is, quem Religiofa noftra familia , & Ordo 
parentem,atque inftitutorem agnofcit . His er- 
go paretibus Siluefter natus eft anno faJutis hu- 
mana? circiter MCLXX Vil.Pontifice Komano 
Alexandro IU . Conflat eumab ipfa pueritia 
pios admodum haufilTefpintuSj& crefcente £ta- 
te bonis tum moribus fuifTe , tum literis imbu- 
tum , vt iam tum in ipfo eius aetatis flore cerne- 
retur virilis quasdam, & robufta maturitas.Mox 
vbiadoleuit Bononiam a Patre miflus, vt luris 
(cientia? operam daret, quibus ftudijs vix degu- 
ftatis , quod animum ab honeftiflimo rerum di- 
uinarum, plus quam par efter, ad humana nego- 
cia abducere viderentur , diuina? dilciplina? cu- 
piditate incenfus, emenfo Philofophia?curricu- 
Jo,ad (ludium Sacrae Theologiae fe contulit: quo 
tempore, cum ea effer aetate, qua pleriquc mor- 
talium per abrupta vitiorum feruntur, nihil ipfe 
de (ludio pietatis vnquam remifit ; vt quidquid 
temporis a Theologia? (ludijs reliquum eflet , id 
totum in religiofis pijfq. exercitationibus collo- 
caret * Haec , & alia huiufmodi accepta tradun- 
tur a Venerabili 1 enuenuto Auximanae Vrbis 
fcpifccpo, qui cum Siluefter Bononia? familia- 
riflime vixit, quemque in ftudijs harum, quas 
diximuo difcipiinarum , habuit condifcipulum . 

Auximane 


Liber Primus . ' j 

s JluximutiA Ecclefia C an orneus creatur . C4/>. //. 

T heologiae ftudijs diuino benefi- 
cio feliciter abloIutis,Siluefter in patriam 
teuerfus 5 excipitur ea, qua par eft animi volun- 
tate^ ingenti bonorum omnium gratulatione. 
At Pater fimulatcjuecognouit, Silueftrum.poft- 
habiro iurisciuilisftudio, Theologicasdifcipli- 
nas auide arripuifie , enimuero id aegerrime tu- 
lit, atq. ita exarfit, vt quod fic filio aditus ad ho- 
nores claudi, vel impediri maxime viderentur, 
per decennium fua illum confuetudine , coflo- 
quioquepriuarit. Porro Siluefter, quod diuino 
quodam inftin&u , ad ea fe ftudia impulfum efle 
intelligeret , Patris indignationem imuria con- 
fla tam forti animo tulit. Cumque increbrefcen- 
te fama piecatis,atque do&rin* ipfius , omnium 
fibi animos exemplo vit^, & honefta quadam 
confuetudine conciliaret, in Canonicorum Ca- 
thedralis Ecclefiae numerum , ingens omnium 
confenfu ac laetitia cooptatus eft , tum vero fa- 
eris initiatus , ad praecandi contemplandique 
ftudium animum appulit , ita interim , vt proxi- 
morum faluci ,tum in priuatis collocutionibus , 
tum pro concione,cum ad populum verba face- 
ret,quod faciebat idetidem, fedulo profpiceret . 

B 2 Ad 
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4 2>e Vita S. SiheHri 

jid finior a confilia Epifcopi animum reducere co- 
natus , eidem infen/us redditur . Cap. III . 

P ER idem tempus Epifcopus quidam prae- 
erat Auximanae Ecclefiae, is minus re&e vi- 
tam fuam inftituens 3 non seque oues>exemplo,ac 
verbo pafcere conabatur. Huncfibiex charita- 
tis praecepto adeundum Siluefter cenfuit , & ea 
quapareft modcflia, atque animi fubmiflione 
commonendum.Suadet igitur 5 vt videat etiam, 
atque etiam quo in difcrimine verfeturjtum fua 
ipiius falus, a qua multorum vita pendeat , tum 
quae ad animarum auxilium plurimum facit bo- 
ni nominis exiftimatio , eius fe mifereri , qui 
Chriftianam pietatem Sacramento proleflfus, 
caeterifq. ad exemplum pietatis, virtutdque pro- 
pofitus ad eofdem fcopulos , a quibus alios arce- 
re 5 tuerique debeat 3 adhaerefcat. Huiufmodi Ter- 
monibus crebro Epifcopum commonefacere , 
atque arguere zelo charitatis incenfus Siluefter 
non defiftcbat.f Ile vero falutaria monita,non vc 
amici munera 3 fed vt hoftis iacula ferientis exci- 
pere , indignabundus intueri hominem , docu- 
menta fpernari: cumque Silueftri conciones pr£ 
fuis populo probari lentiret 3 inuidi ntia flagrans 
dare operam caepit , vt per fummam iniuriam , 

Canomcatus 

✓ 
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Liber Primus I 
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C&rt6nteatusbeneficiofpoIiaretur. Porro eius 
indignationem, & illatas contumelias ?quo ani- 
mo tulit Siluefter , dmnefque vires intendit , vc 
Epifcopum, & a deprauata vita? ratione tcuoca- 
ret,& eiufdem tamen exiftiraationem,ac digni- 
tatem tueretur • 


i 


Perfetta eius id chriftum tonuerfto . Cap. IV* 


"| N Hifce , alijfque fan&is fun&ionibus Silue- 
1 fter aetatis flore confumpto , vt iam tum pr$- 
clara quaedam emicarent fandae , ac religiolas 
metis indicia , cum annum ageret circiter quin- 
f quagefimum , ab omni faeculi vanitate , ad fan- 
diorem vitam 1 , certiufque falutis iter , fummo 
Dei beneficio tradu&us eft. Eius vero ad Chri- 
fti fedanda veftigia confilijoccafio fuit eiufmo- 
di. Vir quidam eo tempore nobilis e vita difcef- 
ferat: Huic funebri pompa, vt moris eft, in aedem 
maximam, cuius Siluefter cum caeteris Canoni- 
cis,cultui,ac minifterio praeerat j elato : iufta fu- 
nebria rite foluebaqtur; Vbi ad fepulchri pa- 
tentis oftium ventum eft, ad illud ( afflatu cerre 
diuino ) propius Siluefter acceflit, infpicienfque 
curiofius, Propinqui cuiufdamfui , paucis ante 
diebus mortui, cadauer agnouit,& tetro pedore 
oblitum a & horribili fquallore conte&um , tu m 

B 3 * 
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isilroquidum viueret , non viribus modocof* 
poris, led venuftate quoque oris , ac forma prae* 
flarer . Enimuero confternatus illico , animo * 
exhorruit, mox alta cogiratione defixus , fecum 
jpfe reputare coepit miferabilem communemq* 
humans vitae conditionem, quae ffpiflimeinip- 
fo etiam statis flore concabefcit* Ergo ex ea co-* 
gitatione ingenti horrore perculfus,ea maximS 
verba vfurpaffe dicitur. Ego fum quod hic fuit , 
quod hiceft,ipfeero: perado mox funere, com* 
pofitoquecadauere, reuertenti in cellam Silue* 
ilrp noua quaedam lux oborta eft, qua , & mor* 
talium momenta rerum aequa lance penfaret>8c 
aerumnas , ac miferias , quibus propofita eft ho-» 
minum vita, difpicerec ; obuerfabatur item ani-» 
mo identidem praeclara illa Domini noftri de fer 
kquenda fcntentia , Qui vult venire poft me* 
abneget femetipfum,toIIat Crucem fuam, & fe- 
quaturme : quam vocem cum ad fe pertinere 
praecipue ceferet, ei obtemperare omnino apud 
fe ftatuir, incertus tame adhuc erat, atq. anceps, 
hanc ne viam, an illam adfedandum Chriftum 
infifteret ; quidem iamdudum agitabat ani- 
mo, ftatim ac liceret, montem quendam, cui no- 
men Nigro, in folitudine yltra fuperum mare fe-» 
politum petere , ibique ftne interpellatoribus 
Jpeo vni , & fibi vacare . Verum confilij adhuc 

incertum. 
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jncertum,re&i(q. euntem fenfibus, alio diuertie 
diuina vifio : ff pius enim dormienti per (pedem 
certa quaedam loca fola , atque auia oftendeba- 
* tur , in quibus praeclari illi ad Chriftianam Iau- 
.dem impetus, atque ardores de fe&andis Do- 
mini, SandJorumque Patrum veftigijs,re ipfa le- 
niri pofTent,qua vifione mirifice recreatus , ma- 
gnum repente odium faftidiumque concepit re- 
rum omnium humanarum, pra?fertim earum, 
qua? magna? in primis a mortalibus habentur, 
honoris, ac gloria?. 

In Eremum fecedit , Cap. V, 

E R G O 3 vt exiret de cognatione fua , & de 
domo patris fui, Troicis, Canonicifq.atque 
ad eo infenfo fibi Epifcopo de hoc fqo confilio 
quam accuratiflime caelatis , e cubiculo , atque 
Epifcopo fe quamoccultiflime intempefta no- 
&e proripuit, vt pro mira' ulo ducas , contuber- 
nalem illius, ( erant n. bini Canonici pet fingu- 
la cubicula diftributi) nec Turgentis motum, nec 
janua? fonitum , qua: alias non fine magno ftre- 
pitu pollet aperiri, perfenfif/e . Et quoniam no- 
uerat , Angelum Satanae fa?pe fe in Angelum lu- 
cis transfigurare folitum, & complures, qui pro^ 
prio fenfu, nullo duce, atque audore ducuntur^ 

B 4 reW' 
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redto itinere declinantes, in maximos faepe er- 
rores, ac proerupta fcelerum fuifleprolapfos,An- 
dream quemdam, e condidto, vt opinor, ea na* - 
die conuenit, virum pietate, atque prudentia in- 
(ionem ; huic omnem confilij fui rationem ex- 
ponit, Andreas diuino, credo , numine afflatus , 
no modo patefa&um collaudauit approbauitq* 
confilium, fed ne longior mora impedimentum 
«aliquod interponeret, fe illi itineris duce caip- 
fa nodte,poftmodum creicente viri fama, confi- 
lij etiam comitem, dodlrinaeque difcipulum ad* 
iunxit . Vrbcm egrel!i,quo minus ab vllo mor- 
talium prsetereunreobleruarentur,filuas,& auia 
petiere . Cum eo loci ventum eflet , vbi a pro- 
pinquorum, amicorumque nullo fe inuentum iri 
exiftimabat Siluefter: Andreacum ingentibus 
gratijs in Vrbem dimiflo , ingenti gaudio , ani* 
inique ardore in folitudinis penetralia feceflit* 
Porro folitudo illa,aftufque receflus, non longe 
f aberat a quodam oppido , Corradi cuiufdam 
primarii viri ditioni,imperioquefubiedlo,&ab 
Auximana Vrbe triginta circiter pafluam mil- 
lium interuallo feiundto . In eo feceflii cum ali- 
quot dies,fibi vni, Deoque notus , in fumma re- 
rum omnium inopia traduxiflfet , lux ea diutius 
latere non potuit: ita enim fit,vt quato quis ma- 
iore Audio delitefcere io tenebris conatur , tan- 
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to clarior virtutis fpledor erumpat.Ergo a Cor- 
ra i popularibus, illae forte praetereuntibus, nec 
•iin omnium ftupore oblociafperitatuninucu- 
tus : ft . Q m confcftim in oppidum reuerfi ,ea 
de re Corradum certiorem fecere * 

5 - Atta eius in £nmo , Cap. VI. 

C ORR A D VS porro adeundi hominis defi- 
derio , adfeitis quibufdam e luis , inuiura 
Jocum petit: inuentum agnofeit , quippe noue- 
rat eum antea in Marchionis Curia, cum ftre- 
nue bonam fuae.EccIefiae caudam defendendam 
liifcepitfet • Ergo ingenti gaudio perfufus, per- 
fpeda conliliiapprobataque ratione SiJueftrum 
ad fpecum quamdam virentibus oblitam ftirpi- 
bus perducit, is enim vidiseft commodiflimus 
prgeationi locus,eidem poftea quotidie alimeta 
iuppeditauit.Cum vero ea fpecus perpetuis (HI- 
Jicidiis , & aquarum confluentium alluuionibus 
efietinfella, alio fe transferre cogitabat: cum 
eccetibi Sacerdos quidam, & loci afperitatem, 
periculum vitae imminens fecum ipfe perpen- 
dens, auftor fiiit Silueftro , vt interiorem com- 
jnodioremque poenitentiae folitudinem peteret 
In ea deinde noftri ordinis Coenobium extru- 
dit, cuinomen i Crypta# Quare dimiffo cum 

gratiarum 


• • 't peVtuS.rMA 

granatum adioneSacerdote^ita ad fafuftfCpog- 
? u diuni i animum contulit, vt editi (ibi- 
ad illud vita* lnfticutum perfequendum , Jocum 
aptiflimum arbitratus, illa vatis verba identidS 
v/urparet. H xc requies mea * hic habitabo- 
quoniam eam fspiusmihi Dominus eligendam 
m lomrtisottendit. Itaque quantas poterat a fuo 
corpuiculo culparum poenas ieiun iis exigebat - 
& precationi affidutfftudiohusinfiftebat, Hifce 
igicur armis contra Da?monisinfu!cus,&blan- 
dientis carnis lenocinia munitus, in hanc arena 
Deo lubertcedefcenderar; fciebat enim Chrifti 
tyroni , ad pugnandum cum Damone compoft- 
to,eam propolitam elTe fortem , aut vincere hu- 
lufmodi armis, Ci occupaflet , aut fuccumbere, fi 
ceuaifet , quare pericuIofum,ac graue bellum fi- 
bi,p artim d mundi illecebris,atq. inferioris ani- 
ma? viribus, partim i Da?monisaftu illatum iri 
pertime/cenSjVt vi&or excederet , his ille armis 
ie contra domeftici , communifq, hoftisinfidias 
uniebat. \ id os , cultufque rudis in primis , & 
alper , herbis interdum crudis vcfcebatur : fitim 
n euab i ra ^ ua ’ f °mnium rerum penuriam con- 

ftancflime perferebar.Hoiufmodi igitur perfun- 

H “ ' S ' * * t ! ora . rem l P« comedens , ma- 
es in dies efficiebat in virtute proceflus , & 

poflenoraobiigifcensjvt ait Apoftolus,ad ante- 

- i - ’ riora 
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rtora tota cogitatione,atque animi ardore fere* 
batur , & magis femper idoneus euadeb^t , ad 
tioua omnipotentis Dei charifmata recipienda» 
E J£ frequenti autem Dei beneficiorum recorda-» 
tione,in eius maxime Cogitationem, amoremq# 
rapiebaturtCorporis, animiquepudicitia , Dei, 
Beatorumque Coeli Ciuium fibi amorem con- 
J ciliabat; comitare, & facilitate morum ad fe co- 
quentium animos deuinciebat,rerum fpiritua- 
Jium vfu in primis enituit , in iquandis animis 
mira charitas,ita de fe demitte fentiebat,vt non 
modo ab omni faftu,& inanis glori? Audio fem- 
per abhorruerit , fed etiam omnium fc infimum 
exiftimaret* His accedebat obeundas Chrifti 
caufla mortis cupiditas , & fingularis in omni 
labore , & aduerfitate conflantia ♦ 

C er tum religio fit viu genus fajlituit . Cap.yifi 

1 ACTIS in hunc modum religiofe perfe£io* 
nis fundamentis , ita claros fan#imon ia? ra- 
dios ex illis latebris ( virtus. n. vel in tenebris 1«- 
cet) emittebat , vt ad fefe oculos conuerteret , 
pertraheretque mortalium : confluebant vndiq. 
I. populi, & Keligiofi Viri complures eius fama 
permoti , e quorum numero plerique hominem 
nulli adhuc religioforum familiae additum, in 
A fuam 
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fuam pertrahere conabantur, quibus non \ 
defte minus, quam prudenter refpondere,le qua | 
potitfimumviam infifteret, nondum ftatuifle*, j 
opusefle, & matura deliberatione , & interiore 
diuini numinis afflatu- Non ita multo poft, cum 
fecum de conftituendae vitee ratione ancipiri cu i 
ra deliberaret, neque orrnino vigilaret, neq. al- 
tius effet fopore depreffus, fed inter fomnum ef- 
fetae vigiliam coftitutus, ac propequadamex- 
.ftafiabftradusa fenfibus, fandos quofdam Vi- 
ros, c beatis illis caeli ciuibus cernit , quifecutn 
varias religioforum familias duxerant, fuis quiq. 
difcipuliscomitati , eodem plane veftitu , quo 
dum viuerent in terris , Chrifto Kegi mifitauer 
rant;hi fuam quifque regulam,fcriptafque leges 
deferentes, Silueftro humaniter falutato, Vis ne, ' 
inquiunt, Fili noftram regulam, habitumque fu- 
mere? cumque Siluefter demiffo capite, tacirus 
renuiffet,Fcce tibi illis recedentibus Benedidus 
Patriarcha , vna cum quibufdam e tuis Mona- . 
chis , non modo illi fefe palam oftendit , verum 
patefado nomine, vt omni timore abie do fuam 
amplederetur difciplinam cohortatus eft , & j 
quam ipfefedatus effet, Chriftianaeperfedionis 
iniret via •• quo vifo mirifice recreatus Siluefter, 
Beatisfimi Benedidi monita intra cordis ffnum 
diligenter complexus, gratias tibi , inquit , ago 

Reuetende 


T.rber Primus . 13 

Reuerende Pater ego indignus famulus , quod 
me inuifere non fis grauarus mei cordis perple- 
xitate detentum , faciam quod hortaris , Ergo 
magna animi alacritate, atque laetitia BenediCti 
freligiofum inftitutum , nouus C hrifti miles am- 
plexatus eft>nouo armorum munimento,contra 
daemonem ttrenue dimicaturus Quocirca a Ve- 
nerabili Monacho Petro Magono Siluefter ha- 
bitum (e accepifle confirmabat, quo fe illi indu- 
tum B Benedictus oftenderat. Atque ita humili 
veftitu recepto, ceruicesiugo monafticaedifci- 
plinae lubmittens , tanquam nouus athleta Dei , 
certaminis campum conftanter pugnaturus in- 
trauit. 

JDe primo Socio ad Siiucflrum adiuxffo, 

, Cap. VIII . 

P ER idem ferme tempus, quo Siluefter ftatu- 
to vitae genere magnos faciebat in dies jn 
folida virtute progrtflus,oblataq. occafione,ad 
fe adeuntium hominum fa!uti,eos piis Termoni- 
bus colloquiisque inflammando, operam dabat: 
misfi Tunt in Agrum Picenum a Pontifice Ro- 
mano Legati religiofi Viri , pietate, atque do- 
ctrina infignes,qui in Clericorum vitam,& mo- 
res prudenter inquirerent : hi Silueftri fama 

. ' permoti, ? 
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permoti , hominem conuenire ftatuunt , ad qtl8 
vniuerfa regione celebre m, vel videndi, vel au- 
diendi caufTa quam plurimi confluebant. Itaque' 
cum in latebras illas per uenifient,a Silueftrq hu- 
maniflime excepti, eiufq. do&rinam compofi- 
tofque mores admirati, plura fe>quam audierat, 
ac maiora videfle teftati funt * Et licet eum ad 
fuumquifqueteligiofum viueudi inftitutum al- 
licere conarentur, is tamen prudenter, ac mode- 
ftc recufauit . Quare legati, cum eius candorem 
ardoremq. animi in auftera viueudi ratione re- 
tinenda cernerentjvrgere hominem defliterur, 
veruntamen admonent 5 vt ne folus amplius om- 
nino in iis locis in pofterum viuat ,• atque ita sut 
ab illo digredi , vt reliqua Agri Piceni loca Iu* 
lirarent, commifeumque fibi a Summo Pontifi- 
ce munus expleret.Recinetum Vrbs eft in agro 
Piceno coeli clementia , & pulchritudine agro- 
rum fecefsui aptifsimaannuifq. nundinis cele- 
bris , intra cuius fines , quod pracipuum videri 
debet , Lauretanum B. Virginis Domicilium 
Dei beneficio continetur. Hanc in Vrbemcum 
i idem legati venifsent , in Virginum Deo dica- 
tarum coenobio pium quemdam Virum Philip- 
pum nomine offendunt : cui cum inter loquen- 
dum de Silueftri virtute > religiofoqueinftituto 
Termonem iniecifsent , au&ores fuere, vt ad ho- 
minem 
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ninem inueftigandum ipfe quoque magno ani- 
niardore properaret . Ergo ad Cryptam 5 ubi 
/ir Dei latebat, itineris fundus laboribus per- 
lenit Philippus , quem ubi Siluefter afpexit, ni - 
nirumdiuinitus edoctus, proprio nomine con- 
alutat, obflupuiceanouitate Philippus, cum 
loniinife fciretnulquaanteanede facie quide 
lotum, quare gratias omnium creatori maxi- 
nas egit, atque ab optimo cadeftis difciplin# 
vlagiftro inftruftus, cum apud eumdem fan&e, v ' 
>ieque uitam aliquamdiu traduxifsct, ad fcmpi- . 
ernam illam , ac beatam fedem , primus tanti 
!)o#orisdifcipulu$ demigrauit* 

JDe primo C&nobio />; monte Faaiextrufto . 

Gflp. IX t jjjf 

C V M rerum a Silueftro geftarum fama per- 
moti complures ad eius ductum , atq. in- 
titutum aggregari cuperent , Siluefter ad aedi- 
icandum coenobium animum appulit . Fmicat 
ion admodum longe a Fabriano (oppidum id 
eft in Piceno mercatura nobile ) faftigiatus ad- 
modum mons, anguftiisfiluifque prjecintf us, in 
eo rupes exadae , & pendentia in fublime imroa- 
jNia faxa terrorem afpicientibus incutiunt , lare- 
[piis deinde fpecubus, dumetis , arbuftifque 

oblitus, 
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'obfitus.locus in primis horribilis , ad quem dif- 
ficilis ex omni parte, uel prope nullus patebac 
accetlus- Monti a Fano nomen inditum, calu i ne, 
an quod ibi Antiquorum uana fuperftmo Dus 
mendacibushnum extruxerit, incertum mihi , 
certe indicia nonnulla extabant,dirutorum pal- 
fim mucorum reliquis, St lerourum,faunorumq. 
multitudo ea tum loca incolentium , ingentelq. 
turbas, horrendum in modum , atq. uefana ter- 
riculamenta cientium , ut locus hitce lemurum 
terroribus, faunorumq. ludibriis infeftus omnes 
aditu fuo prohiberet. Hoc itaq. m monte eleda 

Crucis (igno Daemonum multitudine, Sacellum 

B. Benedici nomine, & primum noftrae Religio- 
nis Coenobium , fuae pofteritatis domicilium 
perpetuum coAcrauit. Complures ibi religions 
©receptionibus ex Benedidinofum uiuendi ra- 
tione excoluit, quos familiaribus fefhionibus , 
ad demerendos animos aptiflimis, & fandi mo- 
niae fimul,ac frugalitatis exemplo, e camo, ac lu- 
to uitiorum ad tutum uirtutis iter, atque a per- 
dita, dd f lagitiofa uita,non modo ad fobrietate , 
ac temperantiam y fed etiam ad contemptum 
rerum omnium humanarum, atq. adeo ad falu- « 
taria Chrifti confilia , intra fepta illius caenobii 
fedanda conuertit , ex iifque Congregationem 
noltram primum inftituitanno MCCXXXl. 


* 
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JoftChriftum natum; viros quofcumque reli- 
gionem pofcentes,quos futuros in fufcepto vitae 
coniilio conftantes animaduerceret , ad fuum 
infticutum admittebat, & difciplinareligiofa, 
lumma cura , & prudentia informabat . 

.. 

Ht* V 

Admifforum Coenobitarum njtuendi 
ratio • G&l* X . 

C OE N O B II viuendi ratio ferme erat 
r huiufmndi, Antiquififmuin primis erat 
omnibus Monachis Coenobijdi(c‘plin3,& Vit£ 
religiolae ftudiu; Quae exterioris hominis funt, 
veftis admodum vilis , & afpera , ciborum ma- 
gna limplicitas , non tam ad explendam, quam 
ad leuandam famem accommodata , fuam ino- 
piam, ac voluntariam paupertatem corrogatis 
eleemofynis leniebant , mira in omnibus rciB- 
• 4giofae taciturnitatis obieruantia , crebras tum 

3 d carnis macerationem, tum ad faeculi expian- 
a piacula verberationes , & ieiunia identidein 
vfurpabant: dies,no£tefq.diuinis laudibus Cho- 
, rus peifonabat, mutua vigebant ctiar itat sorfi- 
eia. Qua? interioris hominis funt, ftatutunite- 
pusfacrisledionibus,ac precationibus tribue- 
bant; eratq. vnulquilque fui contemptor egre- 
gius; neque hasc fui contemptio quicquam de 

C bona 
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bona exterorum exiftimatione detrahebat, 'Vl 
ad fummx demum Chriftianae perteaionis (lu- 
dium incumbebant. Neque vero eorum V»*-; 
tus,&Charicas intra illius Coenobij (eptacon#1 
tinebatur, fed ad externos quoque deriuabatur, 1 
ita vt inter ipfas auias folitudines , nemorumq. 
antra&us conduentium mentes, nefaria D$ mo 
riis fug^eftione in fraudem vocatas, & carnis il- 
lecebra deceptas , a miferabili errore , lamaque 
tyrannide , ad veritatem , quxChriftus eft, & 
fcuangelij libertatem , Termonibus ,pijfque coi- J 
loqutis reuocarent . Porro quae ad communem 1 
Coenobii fpirirualis vibrationem attinent, fer- 
ine erant huiulmodi : nullum in illis ad amore 
mutuum conciliandum defiderabatur olficium, 
duce, ac moderatore Silueftro, quem omnes, vc 
parentem eumdem , & vnice diligebant , & 
valde venerabaturjqux res tum ad animos vin* 
culo charitatis deuinciendos , tum ad mentes in 
fufeepta prouincia ftabiliendas plurimum vale- 
bat, conueniebant identidem in vnum locum, 
& iuauiffimos de rebus diuinis , de obferuantia 
-dilciplinae , de rerum omnium caducarum de- 
fpicientia 1« rmones iniiciebant , & (e mutuo ad j 
: folidarum virtutum (ludium, tum fui (latus,tum 
Dei beneficiorum recordatione, quali flabello 
quodam excitabant , .& ob eam rem (aepe de re- 
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r Jbus fpiritualibus in commune conferebant , i 
precandi contemplandiq. ftudio , & (aeramen* 
torum frequenti vfurpatione,a quibus quotidia- 
na, vt ita dicam, animorum falus, vt a cibo cor- 
poris firmitas pendet, nulla (e vnquam re patie- 
bantur abduci . His igitur aliifque eiufdem ge 
neris armis muniebant fefe intra illius coenobii 
parietes , contra tentationes, & infidias D^mo- 
num, quibus eos de ftatu mentis deturbai e,& ab 
incepto dimouere conabantur, 

. V tuendi gubcrnandique Silueslri r titio . C ap.XL 

S ILVESTER ipfe omnium pater, omnes 
in officio , tum fumma prudentia , tum exi- 
- mia in omnes beneuolentia continebat, C oeno- 
bii inftitutis fuos in primis informandos, imbue- 
dofque curabat , & in omni genere virtutum , 
carum praefertim, quae ad animi fubmiffione , & 
rerum omnium, fuiq. contemptionem fpedant, 
exerceri cupiebat , paupertatis opes omnibus 
efie cariffimas volebat, adeo pudicitiae fetator, 
t mentis, corporifque munditiam adamauir 

omnem a fuis, vel fidam iufpicionem caucdam 
cfle cenferet . Si quis alicubi de reda via defle- 
deret, ipfisobftabat initiis, ne tota aberraret 
| via,facilitate primiun ? & manfuetudine agebar, 
k C 2 b id 
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fi id minus e lententia cederet , in viam illum 
feueritate , atque auftorit3te regocabat ; 
quem aliquando cerneret , aliquid de vlitatQ 
pietatis ardore remittere 3, adhibebat illico ex- 
citamenra,ne charitatis ignis penitus reftingue- 
retur . Porro ne aliqua buiufmodi rima , atque 
labes in religionis aedificio exwret, qua deinde 
crelcente,ingentem ederet ruinam, dtligentilf:» 
mecauebat ; Vbi quis contra nimio quodam ter- 
uorefe abripi lineret, illum fuo du#u agi mini- 
me patie batur:quare ne laboribus alacritas fpi* 
ritus, & vigor opprimeretur , liquem immodt» 
ratrns excurrentem vidiflet* obedienti# fra?no 
cohercebat , magnam denique in omnibus re* 
bus moderationem, & aequitatem adhibebat; 
precandi, contemplandique lludipm>& iple ve- 
hementer excoluit, vt diximus , & in fgiscupie- 
bat efle pra?cipuum , quo nimirum in primis in- 
calcfcitcor,& in Dei amorem exardefcit. Atq, 
ex ardenti Silueftri in Deum charitate , egregia 
jiia non modo in luos, led in omnes etiam ho- 
mines beneuolentia redundabatjconciones qui 
tepiflime habebat ad populum, in quibus vnam 
Dei gloriam, % animarum lalutem fpe&abarj 
quibus innumerabiles penecomnrioti, ad fani- 
tatem menri$,& ad virtutis Chriftianse viam re- 
dibanc;^grutos tum luos,tum ceteros amici#- 
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tnt inuifebat , eorumq. a fligas mentes pijs col- 
locutionibus, inopiam emedicata ftipe, vel luo , 
feduloque minifteriorecieabat nullum ferme 
diem pigterirefinebat, quin aliquid in paupe- 
res erogaret i nullum demq officium pretei mit- 
tebar, quod ad proximorum auxilium pertinere 
videretur,iniUiia$fibi illatas patientia^ bene- 
ficiis. peregrinos amiciffime excipiebat > huma- 
ttiffim quetra&abati tanta conflantia fufeepta 
Chrifti caufa negocia ad finem vfque perduce- 
bat, vt efententia fe, neque blanditiis, neq. mi- 
nis dimoueri vlla vnqUam ratione patere' Ur t 
frons Femper eade tum in prolpens , tum in ad* 
uerfis,ita in rebus omnibus mentem aequam fer- 
* Uabat, vt nulla animi perturbatione , qua? a reli- 
gioia dignitate diflentiret, agitari pofle videre- 
tur , mira morum elegantia , & totius corporis 
coftitutiohe,vultufq. hilaritate, mirum eft qua- 
tum fibi omnium animos conciliaret , atq. adeo 
ad Chrifti ftipendia emerenda pertraheret . 


Innocentius Quartus Pontifex Maximus silue • 
flri injtitutum confirmat > & priuilegijs 
auget y Cap. X 1 /» . 

...... v . ; . 

C V M in dies parenta , & conditore Siloe- 
ftrojau&ore^acduce Deo , hsec noftra re.- 
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Ugiofa familia late incrementa caperet , Vt p Id* 
rumquefitinrebusnouis,fiueab inuidis,atqu£ ■ 
maleuoliSjfiue ab iis, qui caueri cupiunt Ecclefiag 
tranquillitati, in fulpicionem vocari coepta eft 
& partim cultus , ic noua viuendi ratio , nullis 
adhuc pontificiis diplomatibus, decretifq. con-' 
firmata, partim do&rina , ne qua forte ex ea hae- 1 
refis extaret,in crimen adduci, ita vt non modo/ 
de nobis paffim homines detre&arent , fed etia 
nos bonis omnibus,atq. adeo religiofb infiituto 
fpoliare conarentur*Verum ftatim excitatus hid 
turbo cofedit, & conflata ternpeftas facile feda- 
ta eft , ingenti procellam tranquillitate confe-* 
quente . Ftenim huic Siluefter malo obuiarrf # 
eundum rarus , quod illa? pr&fertim criminatio-* f 
nes, animarum procurationi impedimento eflfe j 
viderentur, ad Vrbem fe contuIit,ac totius infti- 
tuti formulam in capita dilucide reda&am Po* 
tifici Maximofis erat Innocentius Quartus)fup- 
pliciterexpendendam obtulit , auttoritateque 
Apoftolica fanciendam,quam ille vbi perlegit y 
non mbdo rite noftrum 6rditiem , fan&eque 
approbauit,atq. amplexus eft , verum etiam di- 
plomate confirmatum , multis priuilegiis auxig : 
Anno Domini M.CCIiL. ab inftituto Ordine 
anno dccimofeptimo , qui fuit M.CCXXXI * 
Atque a Cafilicce Apoftolotum Principis Arehi- 
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prefcb^ero, reliqfuifcjue Canonicis ad excitati-* 
dum in Vrbe coenobium Silueftro attributa eft * 
domus, & aedes San&i I#obi trans Tyberim li- 
tatu# a Septimiano nomen accepit, ib que piis 
hominum fumptibus, atq.eleemofinis coenobi- 
um extru&um , ad opus perficiedum magna ho- 
minum frequentia confluente , couehendis ce- 
mentis atque lapidibus mira alacritate certan- 
tium, vt breui coenobium ad faftigium culmenq, 
peruencrit. 

Atque hfc habui,qU£ cum de primorum no- 
ftrae religionis hominum , tum vero potiflimum 
de ipfiusSilueftri quotidiana , vt ita dicam vita, 
atq.moribus fcriberem,feu potius leuiter adum- 

# brarem, deinceps ad ea , qua? a Silueftro diuini- 

• tus fupra naturae vires gefta funt , in fecundo Ii-; 
bro fideliter, breuiterq. recenfenda accedam . 



I 


Dfi VITA, MORI BVS» 

ET MIRACVLIS 

S . SILVEST Rt GV ZOLINl 
ABBATIS. 

liber Secundus* 


4 r 



ES miras a Silueftro geftashoc fer£ 
toto libro compkdemur, & multa 
qaidem de eo mirabilia prodicatur, 
quo viri fandimonio argumenta, & * 
indicia non obfcura efie cenfentur > licet enim 
non ex miraculis , fed excharitate poti/iimum 
in Oeum , c^terifque folidis Chriftianifque vir- 
tutibus, fpedanda fit cuiufq. probitas , ea tamen 
quoniam fere Deus per miniftros fuos, homines 
ingenti animi fubmiflione , & candore mentis 
ornatos edere folet , fequatur inde necefie eft , 
ea fere efle fummo perfedionis indicia. Nonnul- 
la igitur huic hiftorio intexemus, quo Silueftro 
diuinitus accidifle narrantur * 
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2)t T>monh tn Cotnobjj i Anna Mactbdtione • 

B Cdph 1 • 

N ON deftitit audor malorum Dsemon, 
Monachorum mentes lactantes adhuc, 
vt ita dica, grauioribus pr^liis , & occultis arti- 
bus follicttare, quibus laepe incautas mentes ho- 
minum ad praeclara contendentium , (i vel fuis 
confidant viribus, vel proprio fenfu ducantur, 
facil& in fraudem impellit , (ed irriti omnes eius 
conatus Deo annuente ceflere » Hac ratione 
doli cuniculifquc oppugnandi pofthabita, vbi 
fe nihil proficere intelligit, irruptione^ aperta 
Vi crafTari conftituit , tanto minus periculofo 
certamine, quanto plus videtur habere terroris* 
Ergo node quadam, prima quietis hora , tanto 
ftrepitu tores ianuae concuflit Daemon , vt non 
tnodoianitor ipfe, fed eundi propfc Monachi 
tam crebris, ac ionoris idibus excitati fint , ve- 
hemeniique trepidatione comm oti;lanitor,cui 
nomen Profpero,illkd furgens ad portam aduo 
lat,& per feneftellam eunda rimatus, neminem 
cernit, compellanti refpondernemo, redit in 
cubiculum, iterum ingeminamur idus maiori 
quam antea debacchatione , excitat tempeftas 
illa vniuerfum coenobium, Ianuam cum quibuf- 

dam 
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dam ali*s repetit lanitor , confpieatur circdttt* \j 
quaque,fed infultor Doemon nulquam apparet v i 
Monachi ingenti tUm admiratione , tum metu 
perculfi in cubicula (e recipiunt . Tertio ad Iu* ] 
dum redit Daemon , nimirum quos videbat ita 
ftudio virtutis , ac religionis addidos , vt nulla 
inde caducorum bonorum fpe , aut voluptatum 
illecebris auelli polient , hos inanibus terricula- 
mentis 5 ac fpedris facile perturbatura iri puta- 
bat, quali eliet libi cum pueris decertandum a 
Ergo cum tertio maiori adhuc ftrepitu quam 
antea def^uireccepiflet, confeftimad eam pe- 
dem auertendam Monachi metu trepidantes, % 
a d Silueftrum intentum precibus , nec rei igna- . | 
rum, tamquam ad facramanchoram, communi 
confenfu confugiunt, totius rei leriem narrant i 
opem ai/siliumque efflagitant : ille fereno vultti 
tranquillitatem mentis indicante, iubet homi- 
nes bono elTe k$imo,fjbi explorata elle Dsemo^ v 
nis confilia , eius ter^icijlamen ta nihili ducere^ 

& limul fratribus pro&jwentibus , ad ianuam 
pro-edus , imperterrito an&io in Daemonem 
ferrur inuedus . Erubefce nequam, & /mfnunde 
fpirituSjluperbia? princeps, & audor, ia demum 
frados intellige tuos conatus virtute Domini- 
cae, necis, Ecce,qui te vfque ad lidera extollebas, 
tande intellige, te fupremo iudiciidie ftultiffi- 

; mum { 
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K ffttittt fetoanfurumivehementer erras, cum telis, 
quibus nos oppugnas, ipfe vincaris;recede igituf 
«npudetiflime Da?mon,& ad fuppliciorum tuo- 
rum cumulum redire ne differas» Vix haec Silue- 
fler, cum Daemon illico vlulans * ac perftrepenS 
tanto impetu per montis abrupta fefe praecipi- 
. tem dedit , vt totus ipfe mons fuis conuulfus ra- 
dicibus ruinam minari videretur j. 

De Lupo in cella ipfins cnfiodiim dito . 


2*5i^ 


Cap . / 1 , 
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XJ M AN AB AT e finuofo fleCtentis jfe Montis 
-C Fani cubito perennis fons gelidae aquae, quai 
pifcinulae cuiufdam fpeciem referebat, hae Silue* 
Ori deliciae, cum vel felium laboribus animum 
recreare, vel (itis, famifq. moleftiam fimplici pa* 
ne,& aqua leuare vellet, vel deniq. cum ex coti* 
(ideratione rerum harum creatarum , qui adeo 
oble&ant animum , in Dei quod verum animae 
oblectamentum eft, cogitatione amoremq. dul- 
ciffime raperetur.Hic fedente aliquando , & or^ 
deaceo pane famem fedatem , ac frigida Otis ar* 
dorem temperante,tres viri offendunt, qui con- 
ueniendi,vifendiq. hominis cauda, e propinquo 
Fabriani oppido difcefferat, quorum vnus, dum 
haec,iam tum fcriberetur,& fuperftes erat,& fo- 

litus 
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linis id crebris vfurpare fu munibus : hosergft 
cum vidiffet Siluefter* Lupum fecum commo- 
rantem * ac fuisdiuinitus parentem imperijsta- 
tifper abire iuflit , qui capite caudaque ablandi- 
jus abfcelfit,& qud Siiuefter edixir, auiaq* ne* 
mora petiit * vt vel hincintelligi queat * pieta- 
tem 4 zC fan&imoniam * vel inter ipfas ferocifli- 
mas bullias ^ efle tutam ,&manfUetudine * at- 
que lenitate non modo frangi debilitahque ho- 
minum iras, atque vefartos furores* fed innatant 
etiam belluarum ferociam diuina annuente cie* 
mentia mitigari * Ea profe&o res non fugit eo- 
rum hominum oculos , & quae tibi focietas * in- 
quiunt* Pater cum huiufmoii bellua ,quaeoat- 
nibus efle irtfefta folet * atque exofa ? iile*cuftos, 
inquit, eft mese cellula? fideliflimus* & eam ab 
omni ferarum incuria confbntiflimd tuetur* ad 
mea eft mandata * ita Deo pl3Cuie,exhauricnda 
paratilfimus ,qua? noniubetur, non audet, qu^ 
iubetur , prompte exequitur* III- rem tacitd 
admirantes, dsuinarumque collocutionum epu- 
lis refefti, domum pr^cipuo quodam pietatis ar- 
dore incenli reuerterunt. Neque vero tantope- 
re mirandum eft,tam feram belluam f ^ei famu- 
lo lubit &am , fuam iple mentem atque ani- 

mum Deo omoj^tf parte fubiecilTet * vtquia 
1 '‘eum in fe omEUQCb* yt par eft * dominari line- 

bat. 
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bat, ipfeviciflim in animanria rationis c^per 
tia, imperium pr morum pa* entum contumacia 
amiffiun recepifle videretur , 

Jngcns faxum adhibito 4 Sihcflro Crucis figno 
• factlt ne^ocio transfertur , Ca(. ///, 

E XCISVVt non longea Coenobio faxum , 
ac bene doI.uum>aItaris mmilkrio conle- 
crandum , ab omnibus coenobii monachis, ad- 
hibic is etiam ad opg; am ext t rni§ hominibus, nc 
locuqmdemdimoueri poterat, ac fi aitiffimas 
humi radices egifl^t , quippe apparebat pium 
illorum conatum m ili L^monis artibus eludi; 
quocirca cum truftra fe tanto ponderi oblu&ari 
cernerent, Si'ue(lrum euocandum cenfent,quo 
ac cito, & factari ab eo (feno ( rucis adhibito, 
tam tacile lapis Ille conqehi ca?ptustft, vt om- 
nes aridum lignum, non molem illam inden- 
tem ve&are viderentur, vt exinde apparuerit 
jllulbrem Damonem delufum receffiite « 

prteipitatum a r>&mone'tvcolurr.em B. Virgo 
rejhtmu Caf. ir n 

I fe A T de moreSiluefter fub no#em intem- 
peflam ad vfitatum in Oratorio piallendi 

pre- 
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frecandiq. penfutn rite Deo cum fratribus per-» 
foluedum .* cumq, inter eundum defcenderecoe- 
piflet qitofdam icalarum gradus , fupplantantb 
Daemone, pr^ceps per illas fcalas datus eft,inge- 
|i impetu totifq. ponderibus deuolutus . Luna 
minime pernox erat , C apium ingenti tempefta- 
te,& aquarum alluuione def$uiebat. V enti inter 
jfe aduerfi certabant, omnino nox opaca,& hor- 
ribilis, vtad Viri patientiam Chrifto permitte^ 
te tentandam, daemones, caelum, elementa con^ 
fpiraffe viderentur . Siluefter porro afflictus , & 
confauciatus ita iacebat humi, vt & propter lu«* 
bricumfolum , & debilitatum corpufculum co- 
natus faepius exurgere, illico maiori cum dolore 
recideret , vt ne reptando quidem ingredi pof- 
fet. Ergo fratrum auxilium in Choro pfalletium 
faepius implorat, fed prae concinentium ftrepitu* 
praeque horrifono imbrium, ventorumq.fragore 
exaudiebat nemo, Semiuiuus igitur miteran- 
dum in modum iacuerat aliquandiu, fuper fri- 
gidam, & lutulentam humum , & pluuiae vento- 
rumq.tempeftate pene obrutus, magnam tamen 
animi tranquillitatem conftantiflime retinebat^ 
recrudefcentibus autem propter frigus , & no- 
cturnum aerem vulneribus , dubium non erat , 
quin eflet in ea calamitate anima efflaturus, nili 

' . / , . ipfe 
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^ipfeoportune ad implorandam B. Virginis ope 
fonfugiflet, quare precabatur fandiflimam,atq. 
^mentiflimam Dei Matrem, vtne fe tam lu- 
tito filiis,quos Chrifto genuerat , abfentibus ex 
hac vita migrare pateretur , neq. enim mortem 
horrebat , quam femper aeftuati animo peropra- 
rar, cum fperaret mortis huius beneficio fe vira 
cofecuturum fepipiternam, fuorum tame cauffa 
tantifperdiferri , nam & (i dudum iple diflolui 
cuperet,& efiecum Chrifto, atque adeo ad cae- 
leftem patriam tota femper mente atque animo 
ferretur, tunc tamen fuo pofthabito bono , pro- 
ximorum vtilitati, & commodis confulendum 
cfle cenfebat . Affuit precanti dementiffima 
Virgo,auguftisfimoafpedii 8 $ beatisfimo lumi- 
ne fulgens, ac fe palam incredibili benignitate 
fpedandam dedit, eumque non modo incolu- 
mem reddidit, vtfol^adremteftandam relin- 
querentur vulnerum cicatrices, verum etiam , 
nefentientem quidem in cellam temporis mo- 
mento refticuit,atque extemplo difcesfit in Cae- 
lum, Enimuer6obftupuitSiluefter,& Bear* 
. Virginis benignitatem expertus , in dufdem 
patrocinium , recenti pradertim illius in fe be- 
neficio arque mifericordia inuitatus, cliente- 
lamque confugit, & ardiori quam antea amoris 
vinculo eidem VIRGINI Sacratisfim* 
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fefe obflrinxit. Hoc etiam idemftudium,cari I 
demq. pietatem in fuis cupiebat efle praecipua , / 
Interim tratres mirati nofturnae pfalmodiae nt>i ] 
adiuiffe de more Silueftrum , morbum forte in 
fpicati, frequentes ad cubiculum die illucefcen- i 
te conuemunt, faciem adhuc fanguineliuori- 
bufque infignitamafpiciuntj cauflam quaerunt* ,\ 
ls primum modefte diflimulans, quafi luis ipfius 
id peccatis accidrflet , rem tamen omnem poft 
aliquot dies multis fratribus enunciauit , quo- 
rum nonnulli cum ha?c primum funt mandata 
literis fuperftites erant . 

‘i • . , . ' . . | 

f er cu [forem futim lepra correptum liberat . 

Cap. r. 

N O N ita multo poft, Adolefcens quidam, 
cui nomen Seruulo, Fabrianenfis mftitu- 
tum noftrum fequi vehementer optabat , id ta- 
men impetrari a fe non prius paffus eft Siluefter, 
quam Adoiefcentis conftantiam diligenter ex- 
ploraret , quem tandem , cum ie is ad molcflf- 
fima quaque perfei enda paratum etle confirma- j 
ret, hilariter excipit,& fratrum numero adlcri 
biti Huius porro in ordinem ingrellum fcquut^, 
vt ixpt fit , parentum atq. propinquorum quae- j 
rinioniaejac turbae excitatae complures . 1 j enim, i 

quippe ^ 
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ff quippe qui carnales adhuc, ea , qua? funt Spiri- 
| tus Dei, percipere non po(Tent,rei nouitate per- 
moti armata manu confeftim ad Coenobium 
veniunt; ibicum planius rem totam cognoui£ 
fent , plangore primum , & eiulatu omnia com> 
pleuerunt , fed iruftra adhibiti conatus(omneni 
■ } jcnim difficultatem vicit ingenuus animus , & 
pertinax in Adolefcente conflantia , & quem 
non aufteritas vitae, nonveftisafpera, & vilis ^ 
y non monaftica difciplina ab inftituto deterruit; 
hunc neque parentum blandimcnta,neque pro^ 
pinquorum tratrumque terriculamenta ab ince 1 * 
pto curfu non modo non retardarunt , veruru 
etiam quali calcaribus additis currentem incita- 
runt .- magnanimi eft enim in arduis rebus <a- 
pefsendis , neutiquam finere a femel inflituttf 
curfu fe abripi , quin potius contra maiores 'flui 
&uum impetus lumma audacia opponere fele, 
eofque perfringere atque deuincere • ) Hic verd 
econfanguineis quidam furore percitus, mal£ 
preffum acerbitatis (uae virus eiiomuit , etenim 
per fummam audaciam, atque impudentiam ia 
’ medio cztu, & colaphum Silueftro palam im- 
pegit , & adolefcenrem violentus abftra xitV 
Porro Silyefter contumeliam tanta anini»mo* 
derationc, & sequitate pertulit , vt Euangelici 
memor confili}> Ulico maxilla m aUeram per cuf* 
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lori cadendam exhibuerit , & non modo ver* 
bum acerbius non protulerit , fed ne minimum 
quidem lignum irritati animi, vel turbatae metv- 
Cis oftenderit : infigne fanemanluetudinis, ac 
patientiae documentum, & certiffimum folidae 
perfcftionis indicium . Verum erom vero Heus 
luft us iniuriarum, quibus prg fertim fui afficiun- 
tur , vitor , ac vindex , non eft paflus tantam te- 
meritatem impunitam ; Vbi enim ille taro tetro 
fe iacrilegio polluit , turpiffima repente lepra 
corr ipitur , nec prius , adhibitis fruftra medica 
mentis, curari potuit , quam per paenitentiatn 
refipifceret, & ad Silueftri pedes prouolutus > 
veniam commiffi facinoris gemens, & lacryma- 
bundusexpofceret : orabat fupplex collo zona 
inie&a , ne Siluefter fe pamitentem abijceret, 
ognofcere culpam, & fateri iure fe illo morbo 
vexari , curationem vero non nifi a Deo per Sif- 
Ueftrum fperare, non magis ad ignofcendum 
quam ad hoftes benefici js etiam cumulandos pa 
fatum. Ergo moerentem iacentemque Silue- 
/lerbenigniffim& fubleuat, pijfque verbis con- 
jfolafur, non minore quamanteamanfuetudi- 
hfs documento ; mox fufis ad Deum precibus, 
aegro faluci ri Crucis f^noimprefio, bene pre- 
catur* Serfit is continuo diuinam. fibiadefle 
virtutem^ ^jteientisin facie fugati morbi vefti- 
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giis, priftinae incolumitati, Oci beneficio , & 

Sanati viri meritis reftitutus eft * 

• • 

De contractione Membrorum cniufcUm Mona* 
cbi curata. Cap. VI.' 

P HILIPPVS quidam de Varano vir no- 
ftr$ re!igionis,& patris noftri Silueftri ali*- 
quandiu comes , in grauem difficilemque mor- 
bum inciderat , ita vt contradis genibus , omni 
prorfus officio pedum deftitueretur , & medica- 
mentum nullum , nulla fomenta prodeffent : 
commorabatur is tunc in coenobio S. Petri de 
Monte , intra fines Auximanae Dioecefaeos , eo 
Siluefter fecontulit, quo vifo debilis mirifici 
recreari coepit, & mox Siluefter ad precandi nu- 
minis remedia confugit, tum adhibet ad con- 
trada genua falutare Crucis inftgne . Res mira, 
extempore aegri genua fragore quodam edito 
conftrepunt , diriguntur, firmantur . Philippus 
\ igitur doloribus plane liber , ac morbo confti- N 
tit, Deo gratias maximas egit , & beneficii me- 
mor Silueftrum praecipua obferuantia perpetuo 
coluit* * 
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Puerum diuimtus fanat . Cap. V1U 

G V ALD VM ( oppido id nomen eft in 
Vmbra ) iter aliquando cum faceret , ex- 
ceptus eft no&e perhumaniter ab eius oppidi ... 
incolis, quialioquin Silueftrum plurimum ob- 
feruabant i mane vero vt illuxit , iter inftitutum 
cum comitibus arripit, cum ecce tibi mulier op- 
pido egrella , tanquam altera Chananaea incla- 
mat, & inquit, ferue Dei praeftolare me; cum il- 
le fubftitiflet , accurrit foemina cum filio , cuius 
facies motbo quodam infanabili exedebatur,ac 
gemebunda Silueftrum orat atque obfecrat,nifi 
opem ferat , filium omni fpe falutis deftitutum ; 

At ille, na? tu inquit mulier falleris , Apoftolorft 
ifta fiint opera , non mea, his verbis incenfa pd*> 
iius,& a udacior effecta mulier inftare veheme- 
tius,vrgere, efflagitare; maternum animum, mi- 
fericordiam, charitatemque obiicere. Quare 
-Siluefter qua erat lenitate , & charitate , preci- 
bus fe vinci paftus eft , ne illam lua fide ,• maiori 
>De Jjn laude fraudare quodammodo videretur; 
Itaque falutis noftra? figrfo fuper femiuiui pueri 
faciem defignato , huiulmodi verbis diuinam 
dementiam irnplorauit • Omnipotens Deus ne 
jcfpicias ad peccata mea , fed ad huius foeminae i 
t. $ Q ( fidem. 
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(ldett , S Irr eius filium affluentes tuae bonitatis 
fontes aperias , vt graui hoc morbo fugato, tua 
3n fanato puero virtus potentiflima cognofca- 
tur , cumq. ipfius comites ad haec verba refpon- 
diflent, Amen,iHico diuina virtus , tum falutare 
fignum, tum B. Viri precationem fubfecuta, 
puerum incolumitati reflituit . 

Laboranti ex capite f ce mina falas rejlitaitur . 

Cap . VIII. ' ^ 

• ' ’ ' . ■ \ T % * , ' . .J ' * « \4w' v '*■ ■ V; 

P RIMARIA quaedam foemina emis Fa- 
brianenfis , acerbifsimo capitis dolore diti 
laborauerat, & adhibitis fruftra rcmediis,omne 
fpem prorfiis recuperandae valetudinis abiecik- 
i'et , nifi illi radius diuinae gratiae per Silueftrum 
affulfiflet : illa enim cogitatio eius animum fu- 
biit,fore,vt fi vel capillum capitis , vel barbae pi- 
los aliquot viri fan&iffimi capiti fuo applicare 
poflet,grauiflimo illo dolore liberaretur-.Cumq. 
id palam tentare non auderet , clam accerfitum 
xonforem , qui capillum Dei viro tondere con- 
fueflet, rogat, vtad fe nonnullos ex illius barbae 
pilis primo quoque tempore , nemine prorfus , 
;ie ipfo quidem Silueftro confcio tranfinittat^ 
tonfor Cortefonus nomine , tantam foeminae 
fidem ac pietatem demiratus , facile precibus 

D 3 per : 
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piermouetur. Vbi primum fuit illi Silueftribar- 1 
ba tondenda , clam pilos aliquot ad toeminam / 
’ tranfmittit : illa fpei iam , & gaudii plena, fufce- \ 
ptos magna cum veneratione pilos capiti fuo 
male affedo admouet . Res mira» vix pili caput - 
attigerunt , cum repente dolor omnis abfceflit * J 
vt nefcias quid magis mireris» fidem ne fg mint» 
an Silueftri virtutem . , | 

x S* *.-+r 

2)e igne Siluestri precatione meritijque refttn* 
tto » Cap. IX, 

* ?# iT'vV i ‘‘Ti , 'F ' ^ 5' ’ * ‘ /31 

H A V D ita multo poft, cum Fabrlani ver- f 
faretur, per imprudentiam ancilla; cuiuf- 
dam fadum eft,vt fub multam nodem in ^dibus 
filiorum Rainaldi Rigutii viri primarii ignem 
plurima materia(farcinse erant prope Texcencae) 
conciperet, qui primum paulatim ferpens ali- 
menta largius Tumebat , impellente pr^Tertim 
vento vehementiore , deinde vero tantum dare • 

c?pit incendium , vt flamma altifiimae turris 
eiufdem domus faftigia exaequare , & oppido 
'vniuerTo vaftitatem minitari uideretun concla- 
matum illicd eft de more ad ignem aere campa- 
no,lamentationibu$, uociferationibus , edidis , 1 

quod communis propemodum res ageretur , & \ 

^omnium Talus , & fortuna; in diTcrimen ad duce- 4 
c **Ht i ■ ' 0 rentur 
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tcntur: maximi illo concurfus fa&i 5 fruftra adhi- 
biti omnes conatus , cum Siluefter rumore, ac 
ilrepitu excitus , ac fufpicatus id quod erat, mi- 
fericordia commotus illico prodit .* ecce autem 
obuium habuit nuncium a Bertaldo Corradoq» 
Raiualdi filiis , Silueftrique amicis, qui Silue- 
ftro rem ex ordine nunciaret , opem etiam atq* 
etiam peteret , nec prius rediret quin exoraret , 
in eo pofitam efle fpem no modo fuam ipforum, 
fed oppidi totius , his precibus magis incenfus 
Siluefter, eo ftatim fe contulit , ac benedi&um a 
fe panem , quem ab eis acceperat, In flammam 
aduerfam,ea lege,& coditione Dei nomine con* 
iecit , ne quid amplius praeter panem illum 1 ice- 
ret abfumere,& in fe ipfe deficeret: paruit ignis, 
&in exiguos redactus cineres nihil praeter con- 
ie&um panem abfumpfir, reliqua enim ut Silue^ 
fter iuflerat,inta<fta reliquit » 

Oppidum item Serrjt Santti Js>uirici ab incendii 
vindicat, Cap , X , 

& 

N O N abfimile huic eft illud , quod eidetft 
Silueftro contigit in coenobio non procul 
ab oppido(Serra San&i Quirici appellatur ; co- 
moranti 5 ubi Siluefter templum Deo, Beat< que 
Bartholomseo dedicarat , conceptus ignis cou* 
. D 4 fpirantibus 
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jjjiTantibus uent is , toto probe oppido graflatn£ . 
,tur,cunftafq. tere sedes inuadebat impune: ftre- 
pitu igitur, ac tumultu excitatus Siiuetteraccurs- j 
iit, & rei nouitatemiferabilique fpe&aculo per-. 1 
motus, precatus tacite eft Deum, ne tua illos ope 
deftitutos efle uellet; Cumque ita aliquandiu 
conftitit , igni tignum Crucis oppofuit , ille ac fi 
fluuius ingens in eum irrumperet, retro agi pri- 
mum coepit, mox etiam penitus euanuit , nulla i 
poft illam Crucem in aere a Silueftro deferipta * 
ne minima quidem re, uti diligenti cura eft ani- 
maduerfum , ulla ex parte laefa * Creuit mirum 
in modum hoc Dei beneficio erga Silueftrum 
oppidanorum Audium amor , obferuantia, ut 
eius deinde laudum egregii praecones extite- 
im. 


De rejlituta claudo valetudine . Caf . . X U 

N O N minoris faciebat Siluefter C homi- 
nes e c^no uitiorum ereptos j in tuto col- 
locaret , & animorum aegritudines morbofqud 
curaret, atque diuina ope ab omni labe peccati 
detergeret,quam fi claudis greflum,a?grotisua- 
letudinem, lucem caecis reftitueret* Ita tamen 
ut dum praecipui ftudium curandorum animo- 
rum coleret, morem inserim in patrandis mira; 

culis* * 


J 

f 


•V . 
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^ jlis,fananclisque corporibus, vbi & afnor erga 
proximos , & maior Dei gloria poftalaret* nort 
f omitteret . Non ita multo poft quam Serram 
San&i Quirici , oppidum vtfupra docuimos,ab 
Incendio diuinitus vindicaflet, frequentes in eo- 
sdem oppido conciones habebat , animofque ad 

« omnem pktnem inflammabat. Inter erat ali- , 
quando concioni Claudus quidam , ita pedum 
4 minifterio 5 vel ab ipfo vtero deftitutus, vt geni- 
bus , ac manibus reptare cogeretur j hic perfua- 
deri fibi a quibufdam facile paflfus eft,vt cum fpe 
certa falutis recuperanda ad Silue6rum propius 
concionantem accederet , ad quem vbi perue- 
niflet,quo is nitebatur, baculum fumma fide pr^ 
hendit manu , quod vbi animaduertiflet Silue- 
iler, oculifque inter condonandum in dandum 
_defixis> mox ad propitiandum numen,defixo irt 
Deum mentis obtutu, bis claudo dixifle fertur», 

. Surge fili . Surge fili ; ille confeftitn corrobora- 
tis cruribus in medio cohflitit . Magna eft coft- 
fecuta gratulatio omniaque gratiarum adiotte 
perfonabant,cUm pateret vera efle * quae Sitae-* 
fter doceret , quippe quae a Deo prodigijs tfonn 
probarentur» 
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• Z)f animi fubmifsione ipfitts in cuiifdam v stetit \ 


testamenti loci fententia indaganda . 




Cap . 


jr//> 


M IRAE fuir folertia?, atque vigilantiae , in 
excitadis ad pietatem mortalium animis, 
&a Daemonis tyrannide ad fuaue Chrifti Do- 
mini iugum traducendis , ita tamen proximo- 
rum falucem curabat, vt fuae interim , & falutis, 
& ftudii perfeftionis nen obliuifceretur , animi 
fubmiflionem adamabat in primis, ac de fe fuifq. 
rebus adeo humiliter, ac demitfe fentiebat, vt 
caeteris omnibus de pietate, ac virtute concede- 
ret : honores multos , & faep£ oblatos vitro re- • 
fpuit magna animi conftantiade&itabat identi* 
dem fumma cum auiditate facros vtriufque te* 
Ramenti libros , ac taquam ex amamiffimis hor- 
tis flores varios decerpebat , ficubi locus obfcu- 
nor ,& ad explicandum difficilior occuneret, 
ad eas tenebras fugandas, eliciendumq. fenfum 
verum, ac tutum, vel ad pias preces lachrymafq. 
vel interdum^tiam ad fimplicem aliquem £ luis 
Monachis, eundemque humilem, & contempla- 
tioni, precatiouique deditum, fumma animi 
demiffione confugiebat ; etenim exiftimabat no 
minus cognitionis rerum diuinarum, homines 

imne- 


L tht Secundas 4$ 

I Imperitos» ac rudes» dummodo in ea infcitia » 
candida quadam (implicitas» & ardens in Deli 
Gharitas eluceret» quam fapientes ipfos afliduo 
(ludio » & acumine ingeniorum confequi pofle* 
Fa&um eft aliquando» vtcum demoreHiere* 
tniam Prophetam attentius legeret» in quedam 
locum difficilem incideret» cumque diu fecum 
ipfe fruftra meditatus edet » ad precandum Deu 
confugit» ineaque precatione plures dies con- 
(lantiffirae perftitit» verum tamen fenfum vllum 
cxpifcari non potuit. Degebat peridem tempus 
lir coenobio altae rupis » vt dicitur ( is vicus ed » 
quid Monte Fano» in quo primum coenobium 
a Silueftro excitatum diximus » triginta circiter 
pafluum millibus didat) Simon quidam » Silue- 
ftriin (ludio perfedionis difcipulus» mira» vir 
Innocentia» ac (implicitatis » & licet alioqui ru- 
dis» ac literarum penitus ignarus» fumma tame» 
i tum pondere orationis»tum morum elegantia » 
apud omnes audoritate: hunc dbi Siluelter hu- 
milis magidrum deligendum » & confulendum 
putauit. Ergo arrepta interloquendum occa* 
(ione » eum blandi alloquitur » ac fumma animi 
fubmiffione Dei nomine obtedatur » vt quid 
de fen(u loci illius (entiret exponeret » fadlurum 
fe exidimaret rem gratam (ibi»& Deo * Ille de- 
miratus viri humilitatem» infcitiam fuam capit 
\ •- l • obiicere» 
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obiicere, munus effe illud Iiteratorum,& fapi&- 
cum hominum , in quorum numero eftet etiam, 
ipfe Siluefter s quod (i fui periculum ea ratione 
faceret , fe gratias ingentes agere.Siluefter con 
tra inflare vehementius , nontentare fehomi- 
?nis virtutem , fed illi loco lucem expofcere.Si- 
mon tanta animi fubmiflionefuperatus exorari 
fe palliis eft, ne quod inobedientiae forte crimen 
incurreret , pariterquein Coelum oculis mente- 
que defixis, atque diuino implorato auxilio, di- 
. uina fubito oborta luce , omnes , quod ad fen- 
tentiam illam fpe&abat, tenebras e Silueftri me- 
te difculfit,qui mirifice recreatus, ad coenobium 
Montis Fani reuertitur,& fui contemptor egre- 
gius, & aequiflimus fraternae virtutis aeftimator, 
cui non tam ingeniifubtilitas,quam merita hu- 
militatis, facrarum literarum fenfa abdita ita pa 
tefecit, vtnefciashacin re cuius magis humili- 
tatem mireris, huius ne qui fcifcitando,an illius 
qui eamfubterfugiendo praefetulit. Porro Simo 
hic, quem dixi , & Prophetiae dono admirabili , 
vt in praefenfione mortis cuiufdam foeminae , & 
miraculis etiam poft mortem enituit-’ magna ite 
fuit, Vt fupra diximus, vitae fanftimonia , & mo- 
rum (implicitate confpicuus,- Nam ex confide- 
ratione interdum vel minuti flofculi, in Dei a- , 
morem,& contemplationem fuauiflime fereba- j 
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/iur . Ccrafus arbor floribus veftita praetereunti 
■ aliquando Simoni, intuentique , & in Deum ex 
intuitu illorum Horum pulchritudine rapto, fe 
'venerabunda quodammodo * ac luis diflufa ra- 
mis, multis inf pedant ibus, ad terram vfque de- 
niifit* 


%■, 

SM 


De Prophetia dene . Cap. XIII. 


A C ne prophetiae quidem infigni dono va- 
detur caruifie Siluefter,fiquidem ea tem- 
peftate Nobiles viri duo eam Picaeni regionem,' 
quam fluuius Aefls praeterfluit, latrocinijs, & 
rapinis infeftam reddebant . Si quod periculum 
adeflet , fe in munitiflimum quoddam caftrum 
recipiebant, quod exaedificatum erat inter Ro- 
beae faxa( nomen eft fluuij) qua Aelium itur, 
Vrbem olim totius Picoeni caput , illic aliquan- 
do cum Siluefter iter faceret , vt coenobium 
quoddam viferet, de Infula lfaac vocitatum, in- 
fames hofce latrones infigni crudelitate nobili- 
tatos obuios habuit , ac de more ad eas lucran- 
das animas omnes vires intendere, atque huiuf* 
modi ferme oratione coepit homines admone* 
I re. Cur omiferi finitis tanta vos crudelitate 
\ conftringi ? Cur Dei iudicium non pertitime- 
l (citis , quod vobis impendet $ Definite agere 
| x peruerfa 4 
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jpcruerfa, difcite redfce agere, refipifcite tandem, 
&ad Deam celeri veraque poenitentia reuerti- 
mini : Alioquin cito in vos Dei iudicium, atque' 
ira defaeuiet , ipfe enim vitor eft fcelerum . Illi ; 
tam falutaria optimi Patris monita refpuere 
potius, atque horrere, quam feri e vifi funr. Ergo 
miferi ad fuum inftitutum atque domicilium ! 
redeunt , triduoque pofta fuis ipforum confan- 
guineis mifere necantur . Huic rei praeter duos 
ajios Monachos, Pater Benedictus de Fabriano 
vir integer , & magnae auctoritatis interfuit,hu- 
ius vaticinii poftea locuples teftis, ac praeco . 

Foe minam exeam illuminat, Cap. XI III, 

{ * # y -p '• „ * ".V i'. 7^ / • ' 1 

F OE M I N A Fabrianenfis oculis capta,non 
(ecusac ii fuifletab ortuipfo caeca, nihil 
omnino cernebat, ac tanto propterea in moero- 
re iacebat, vix vt caecitatis moleftiam ferre pof- 
fet. Ergo multos iam annos in ea calamitate 
traduxerat , cum illi radius confilii falutaris af* 
fuliit • Iam tum Silueftri , & vitae innocentia,& 
in patrandis miraculis virtutis fama noFabria- 
no folum, verum etiam vnmerfa prouincia per* . 
crebuerat, quare occafionem foemina non efle 
praetermittedam rata, plena fpei ad Coenobium \ 
SanCti Benedicti , quod erat in Monte F; 
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i perducendam curat, & ad Silueftri pedes pro^ 
uoluta fuppliciter orat , vt (ibi oculi lucis huius 
v(ura deftiruti, falutari figno a Silueftro fignen- 
tur . A tfli&ae ff mina? morbum , & calamitatem 
Dei famulus miferatus , exertis digitis contra 
cius oculos Crucem efformar,& mulier, inquit, 
V^tadein pace, quod (i quod hodie a Domino be- 
neficium acceperis , nemini patefacias , verum 
illi gratiam habe, qui caecorum tenebras illu- 
ftrat . ilia cum certa fpe reuertens , antequam 
domum perueniret, diuinirus vim facultatemq. 
cernendi recepit , & repentino miraculo ftupe- 
fa^fa, oblitaque quid nam (ibi efTet a Silueftro 
Interdictum , coepit rem totam pafl»m cele- 
brare , Deoque ac Silueftro gratias maximas 
agere . 

. 

Jrabemdiufmtns protendit. Cap. XV. 


T A ^ 9 ^ ^ quafdam in coenobio Montis Fa- 
, n * exa?dificadas curabat fuorum commo- 
ditati Siluefter , condu&isad id operis, & Ar- 
chitectis: Accidit autem, vt cum ad culmen pa- 
rietes excreuiflent,ad u dura imponendum, fii- 
ftentanduroque , nonnullis trabibus eflet opus» 
Faber lignarius trabis cuiufdam, antequam il- 
la ad contignationem fuftentandam parietem 
\ \ o vtrumque 
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Vtrumque coniungeret, particulam, qua menfiK 
yam excedere exiftimabat, procidere cogitabat* 
Fe animiduerfa Siluefter luadet homini, ne an- 
te trabis capita parietibus admouere conetur* 
neue quiequam abfcindat , quam ter eiufdem j 
longitudinem efletdiligeriterquedimenfus; Ille 
pegleAofapientis Viri confilio,fuo iudicio pr^- 
fidens, trabem illico diftecat , quam deinde cum 
opera in deftinatum locum inierere, & parietum 
foramina vtrinq. traiicere vellent, tandem fen- 
tit fab. ream multo efife breuiorem , quam vc 
poffit ad partem utramque pertingere , tunc 
fiiam accufans pertinaciam ad Silueftrum accur 
fit , & ingenti pudore fufrufus ueniam precatur, 
Siluefter qua erat humanitate , iubet hominem 
bono efife animo, trabemque iterum collocare 
laturum opem Deum , urgebat ille Situeftrum* 
utipfemetopem ferret, facilius a Deo impetra- 
furus, & mox utrinque iuftu Silueftri feorfim 
ambo trabis capita comprehendunt, & in con- 
trarias partes dittrahentibus , trabis extendo 
quantum opus edet , diuinicus conlecuta eft y 
& (iconi omnium , qui aderant admiratio, cum 
Dei rerum admirabilium efferioris , & ianCti , 
uiri laudaiioue cooiun£ta . 
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2) e eiufdem Ecfiafi . ' • . C^p- XVI . 

« . v : J 

S V M M A quadam pietate , atque ardore 
animi Chrifti liberatoris noftri a&iones,$t 
Cingularia in nos merita dies no&efq. recolebat; 
praecipuo tamen ftudio, quae noftra cauda per- 
peti voluit , identidem fecum ipfe reputabat , 
cumque illius verbera , fpinas, clauos,crucemq. 
contemplaretur , magnam vim Iacfirymarum 
profundere folitus erat, vt faepequiefcentibus 
fratribus, vigilaret ipfe , & pfallendo dulcem in 
fe Chrifti necis , & cruciatuum memoriam ex- 
citaret, flagellifquc fe, acfanicufis acerrime cae- 
deret, dum pfalmos Dauidis, qui poenitentiales 
dicuntur , fuauiflime proriunciaret . Ergo- in 
peruigilio Chrifti Domini reuiuifcentis cum 
verficuliis ille decah caretur . O inaestimabilis di- 
lettio charitAtisyVt ferttum redimeres filium trx - 
didifii 5 in altilfima diuinae charitatis cogitatio- 
ne defixtfs , tanta fpiritus dulcedine perfundi 
confueuerat,vt non modo fleret ipfe, fed fletum 
caeteris quoque moueret : contigitque aliquan- 
do, vt eius mens ita in Patrisaeterni charitatem 
raperetur, qui filium nobis idcirco tradiderit, 
vt cruciatus acerbidimos , cum iumma ignomi- 
nia 2 probroque coniun&os noftra caufta per- 

E ferret, 
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ferret, vt abalienatus a fenfibusaliquandiu, in 
altiflimo quodagi mentis fopore perftiterit > in 
eoque fibi Hierofolymam delatus, & hortum 
quemdam ingreflusefle videretur, in quoau- 
guftiflimum Chrifti Domini fepulchrum ,■ ibi- 
demq. tres honeftiflimas foeminas candentibus 
veftibus ornatas, dc in genua prouolutas ante 
fepulchrum venerabundas cernere fibi videre- 
tur. Enimuero rei nouitate permotus, cupi ifle 
fe fcire , * quid ea vifionis fuse tam illuftria fym- 
bola fibi vellent t & fepulchrum infcius adhuc 
attentius contemplatus , infcrintionem quam 
antea nufquam legerat , aut audierat , fe plane 
legifle narrabat. # ICTO REM MORTIS 
ISTAE VENERANTVR IN HORTIS: 

. i • 

tum demum agnouit illud dominicum efle fe- 
pulchrum , &#igentipartim moerore, partim 
,animi voluptate perfufius in genua corruens, 
religioseadmodum fepulchrum Domini vene- 
ratus cft : mox vbi oculos circumflexit, tres illas 
foeminasnufquam vidit. Ergo ad fe reuerfus,& 
r de tanto accepto beneficio immenfas Deo gra- 
.. tias egit,& perpeflionum Chrifti myfteria , qua? 
-gltius in eius animo infederant, coepit aflidua 
qu§d^ m commentatione recolere, 
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De ilia item plane admiranda vtficne. 


. < :v , » Cap . ~ XVII. . 

' j' . -yti: ' 

V ENERABATVR iamdudum Silue- 
fter pr^cipuo ftudio,ac pietate Dei geni- 
tricem Mariam , recentique eius beneficio in- 
cenfus, vtfupranarrauimus, magis , ac magis 
eius amore caftiffimo inflammabatur! Neque 
vero Mater benigniffima gratum erga fe , ac 
pium filium defiftebat maioribus quotidie mu- 
neribus cumulare . Itaque no&e quadam Silue- 
fler poft vfitatas preces, repente leui quodam 
fo m no correptus, vifus eft fibiad Beti, leem* ri- 
cas rupes efTe tranfue&us*, & praefepe adiifle 
Chrifti Domini natali nobilitatum , mox m 
quoddam. tempfani perdu&us , ante altare fte- 
tifie precabundus: precanti auguftiffimo lumine 
fulgens Maria Virgo, non modo fefe illi palam 
oftcndit , verum etiam eum blande allocuta eft.- 
Et vis ne , inquit , Fili mi Siluefter corpus Filij 
mei Domini i E S V Chrifti recipere ? hac vi- 
iione, atque inuitatione cohorruit primo Sil- 
uefter, deinde cum fe collegitfet , ingenticum 
tremore refpondit; Paratum cor meum Domi- 
na, paratum cpr meum: impleatur voluntas tua 
in me* Ium illa veredulcis Virgo fua manu pu- 

fi 2 riffimi 
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riffitna San£iffimum Chrifti corpus Silueftro 
porrexit: cuius nimirum diuina virtute, tanta 
eft San&i Viri .mens luce perfufa , vt ab eo tem- 
pore nullus ei plane in facris voluminibus locus 
dfet obfcurus . Quid mirum? poterat ne illi 
quidquam efle abditum, cui, & Mater fapien- 
tiae , & fapientia ipfa te tam familiariter patefe* 
cillet ? foelix prorfus ad quem accedit propius 
Saluatoris Mater , & cuius corpus alias confau- 
ciatum mirabiliter fanarat, eiufdem nunc men- 
tem , atque animum csdeftibus epulis benignif- 
fime reficit. 

j J) e frafinft ane Mortis cmufd.m. < 

i Caj>. XVIII. 
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Q V O N I A M igitur lucem diuinitus hau- 
ftam>vir'fon&usnefa&efle ducebat ab- 
ditam tenere , fedulo coepit eandem alijs quoq. 

* crebris concionibus, 6c cohortationibus imper- 
tiri . Ergo 35, Canonicis B.,Venantij Martyris 
Fabriani oppidi i faepiffime , vt ad populum dc 
rebu s d i ui n i s, vet ba faceret,aduocaba tur,cumq. 

. aliquand§ j per t£n>pli coemeterium tranfiret, 
multis noM/bu^iris comitatus , quemdam o fc 
jfendit, qyifcpy}chrum cuidam parabat , cuius 

Qoiem Sil- 
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Utfter Cui nam &pulchrum illud pararet, inter- 
rogat , ille vero pro Dio te falue inquit, id enim 
erat aegroto nomen , tum Siluefter paululum 
cum proceffi(Tec,conuerfus ad comites, Imper- 
fcrutabilia prorlus , inquit , funt iudicia Dei , & 
nemo prae ordinatam eius lapiendam intelligit, 
Ecce mortuus viuo fepulchrum parat . Didium 
comprobauiteuentus. Etenim, qui de fpe fa* 
lutis deieftuserat,breui conualuit^is vero, quem 
aegrotanti curare lepulchrum dicebamus, corre- 
ptus febribus , paucis diebus extinChis , in idem 
fepulchrum illatus eft , quod alteri ipfe paraue- 
rat . Qua re animaduerfa , i j, quos Siluefter de 
morte huius praemouerat , vaticinium illud * 
quamuis iplis antea fubcbfcurum, veriflimum 
tuifte cognouerunt . 

2) e Cdco illuminato. Gap, XIX, 

Q V I D A M ab ortu caecus , miraculorum 
^fama commotus, quae i Silueftro diuini- 
tus edebantur, ad coenobium Montis Fani fe 
contulit, certiflima fpe lucis , quam nunquam 
viderat , afpiciendae , vbi ad Coenobium venit , 
fiipplex petit , vt fibi Silueftrum alloqui liceat : 
praefto eft euocatus Siluefter, &ecgco feifeita- 
tur quid nam velit Ille audita Silueftn voce ** 

E3 in 
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in genua orruens illa verba iterabat • 4/iferefC 
mei Pater San<5te ,miferere mei,. Siluefter ho- 
minem iacentemfubleuat, & iterum quid nam.; 
velit , exquirit , nihil aliud inquit ille peto Sati- 
<fte Dei,nifi vt pro me Deum depreceris,& figno 
Crucis meas tenebras munias. Protinus dexte- 
ram Siluefter extendit , & in eius vultum diuina, 
implorata clementia * fignum Crucis effingit t 
caecus autem fubito lucis beneficio > fugatis cae- 
citatis tenebris perfrui coepit • Inter alios , qui 
huic miraculo interfuere , cenfetur Egidius Ca- 
maldulenfis famili^, & loannesd baculo viri 
religiofillimi , fideque digniflimi . Siluefterta- 
men rem tantam dum vixit , ocultare perpetuo 
conatus eft. . 

Cinguli ter aquam in vinum conuertit . ' 

Qap. XX . 

N E QV E illud filentio praetereundum 
quod fupra natura? vires, eft a Deo libera* 
liftim^ Silueftro tributum . Cum enim aliquan- 
do ad Xenodochium fiue hofpitalem domum 
Spineti olim , nunc enim aedes eft B. Catherina? 
Iaera , in itinere prope Cingulum oppidum di* 
uertifset, magna cum veneratione ab vniuerfa 
illius hofpttii familia receptus eft . Difcubuir 

igitur 
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Igitur ipfecum viris primariis permultis, cumq. 
Ilios aqua defecifset. Siluefter humaniter mi- 
miflros appellans aquam pofcit, illi ad fontem 
pergunt, vas aqua plenum referunt, mox de mo- 
re vir Dei lagenam illam Cruce in aere impref- 
ia confignat, & inciathos iubet infundi; Verum 
ciathi (res mira) no aqua,fed optimo vino com- 
plentur . Haeret minifter admiratione defixus, 
exhaufto aquario vrceo recurrit ad fontem, 
aquam ad Silueftrum defert , quam fimul atque 
vir fandus, vt antea confignauit, in optimum 
vinum conuerfameffc cernit: & adminiftrum. 
Quid hoc eft inquit,fili, quid hoc fecifti?aquam 
ego poftulaui non vinum . At is, certo fcias in- 
quit 6 Pater, me aquam hauftam e fonte puriffi- 
mam , vobis difcumbentibus attulifle . Cui Sil- 
uefter , ne te inquit fili pigeat ad fontem tertio 
xeuerti , atque huc aquam vrceo mundo perfer- 
re . Morem ille gerit fedulo, Siluefter vero por- 
reda manu aquam tertio eundis infpedantibus 
effida Cruce pr^ munit , minifter conuiuis illico 
propinare , fed vinum optimum ab omnibus 
guftatur. Huic miraculo multi vt diximus viri 
nobiles adfuere, in quibus , & frater Albergator 
eiufdemhofpitiiCoenobita, qui id peregrinis 
• y narrare folitus erat, & Vgutius Aefinse ciuita- 
tis Epifcopus , qui fe quoque interfuifte crebro 
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teftatus eft . Ergo miris laudibus extollfcuf vlfr 
fandus ab omnibus, & veriflimus Dei famulus 
acclamatur • Verum ipfe humani honoris coti* 
temptor, celeriter fe inde proripuit, tutafque la* 
tebras petiit* ... . 

* ♦ , # » ' « f * O * • • / • * ^ V 4f 

Energu menam liberat . Cdf. XX Ii 


NERGVMENA quaedam ab VrbeCallia* 


iamdudum a malo daemone frequenter tor- 
quebatur, &grauiter, faepius a propinquis ad 
uaria templa fruftra dedu&a . Cum aliquando 
ex eo in exorcifmis quaereretur, cuius tandem 
San&i Viri meritis finem eflet mulieris diuexa- 
daefadurus,cum IESV Chrifti nomine , cui 
omne genufle&itur urgeretur, huiufmodi refpo- 
fum dabat . Quid fruftra laboratis ? honos ifte 
Silueftro referuatur , quo iubente hinc mihi ce- 
dendum eft. Hisuerbis Energumene propin- 
qui uehementer gauifijRomamcum illa conte* 
dunt,ubi reliquis B. Silucftri Summi Pontificis 
a(Ieruatur,ibi malus d^mon adiuratus geminata 
uoce rcfpondit . Non abifto inquit, non abifto 
fum , fed ab altero Silueftro licet inuitus,& coa^ 
6lus eiiciendus . Confli&abantur moerore cun- 
&i,quippe qui alium Silueftrum penitus ignora-» 
rent,illam tamen ad altare principis Apoftolct- 
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trtitn fiftunt, quam cum aliquandhiTtetnon ma* 
1e torfiflet , clamare c$pit . A Silueftro fum ex* 
trudendus, a Silueftro fum expellendus: Qua re 
cognita Ibrdantisquidam eiufdcfti Baftlieae Sv 
Petri Canonicus, & Silueftri noftri apprime ftu* 
'diofus ,eos adB. Patrem deducit , per eos dies 
Romae commorabatur, & coenobium S Iacobi a 


Septimia no (ut fupra didtum eft) piorum homr- 
num fumptibus aedificandum curabat. Porro in 
itineretantura eft mulier excruciata a Damone* 
<ut nunquam antea fuerit. Interlm Siluefter £ 
Canonico,quem dixi, rogatus ad oppreflfam fce 
minam iuuandam , Dei fpiritunon minus benfe 
paratus^uam animatus acceffit . Cuius aduen- 
tum praefentiens Daemon in ipfo aedis illius in- 
grelfu, coepit acrius in eam fuas uires exprome- 
re, frendebat mifella dentibus , ore fpumas age- 
bat , parturientis inftar affli^abatur , neque irr- 
uerim malus tortor vociferari delinebat • fcn ue- 
tik Siluefter mihi utm periniuriam illaturus . 
Verum cum uir Dei aliquam diu cum Dxmohc 
decerta flet , eum tandem , quod iamdiu obti- 
nuerat domicilium relinquere coegit . Mulier 
liero ita grauiter eft a difcedente ueteratove tra- 
flata^ut ad horam prorfus exanimata uidefetur* 
At cum paulifper fe poftea recepiflet , fumpto 
cibo ad eam a Silueftro tranfmilTo, cenitus con j 
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ualuit,ac Deo liberatori gratias agens laeta eum 
fuis reuertit in patriam . 

Iterum Aquam vertit in vinum . CafLXXIl' 

-i* 1 * ■ •■-* * ><> v 

L O C V S eft non procul a Fabriano, cui no- 
men a Crypta,quem (ibi primum ad vitam 
in folitudine agendam vt fupra diximus Silue- 
fter elegerat. Huc operas mercenarias ad cifter- 
nam aedificandam aliquando conduxit } cumq. 
ibi vinum eos penitus defeciflet , operarios $gre 
ferentes blande cofolabatur, cum diceret. Equi- 
dem filii , fateor hodie nihil omnino vini reli- 
ctura efle, quare vos id qu?fo propter Deum ae- 
quo animo fertejquod enim hodie deeft,id alias 
Dei bonitas fupplere facile poteftj:Jftatimque fu- 
os iufiit Monachos aquam , ad operas meridia- 
no calore videlicet aeftuantes afferre, a fe tamen 
(igno Crucis antea communitam . At cum illi 
'i aqnam guftaffent repente in vinum optimum 
^ xommutatam, vehementer admirati ; Quid in- 
quiunt modo Pater domi vini quidquam efle 
pernegabas ? optimum vinum nobis eft iam tuo 
iuflu delatum. Is vero ir hil ipfis quidem relpon- 1 
dit i fed inde fe fubito fubducens , fratribus rei 
gefta: confcijs, ac teftibus imperat , vt eam rem • 
(ilcntio tegat •; quippe qui vni Deo placere mal- 
let, 
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j 3 Santfi Martyris Cyrtaei reliqujjs in Siluejih 
manibus eruor emanat . Cap. XXIII. 

A D Vrbem Siluefter Fe aliquando contule- 
rat , vt reuiferet (ibi fubiedos filios , co- 
gnofceretque an rede cum ijs ageretur in iis re- - 
bus prae(ertim,qua2 ad pietatem pertinet^ac mo- 
res religiofis hominibuscongruentes . Cum igi- 
tur Rom^ tunc eflet , & fummo (ludio , ac reli- 
gione,tum facras aedes frequetaret , tum fando- 
rum virorum reliquias veneraretur, advifen- 
dum martyris Cyriaci caput ab eodem Iorda- 
no S. Petri Canonico deducitur , cuius antea 
mentionem fecimus : qui Silueftrum plurimum 
obferuabat,& ab eodem viciflim in Domino di- 
ligebatur . Quare ad facrarum virginum orato- 
rium , vbi beati caput martyris afleruabatur , 
cum Iordano, duobufq. fui ordinis monachis , 
quorum alter fuit Iofephus , infigni vir morum 
(anditate,eximiaque prudentia, qui proximus d 
Silueftro noftri ordinis gubernacula , magna cu 
laude tenuit,alter vero Salimbenus is,quem Sil- 
uefter perpetuum fere fibi comitem adhibebat. 
Rogat (aeras virgines , vt fibi p comitibufque li- 
ceat 


\ 


111 


$9 2>e VltA S. Stlaefirt 

veat beatum illud Sandti Martyris caput afptee- 
re, ac rite venerari , facile impetrat : cereas iljas 
faces albis induta veftibus accendunt, arcam, in 
qua caput Sacrofan&um conditum erat , aperi- 
unt^ Accede inquiunt, cum Iordano iam pro- 
pius ad arcam Pater . atque arculam , qua caput 
clauditur , tuis manibus cape, quo facilius cerni 
poflit ab omnibus. At amicus DeiSiluefter cun* 
fe indignum duceret , qui San&i Martyris reli- 
quias attre&arer, pofitis genibus, antea Domi- 
num tacitus obfecrauit ; ac tum demum futpma 
veneratione arculam fumpfit , & velum quo ca- 
put obtegebatur, pie, modefteque manu remo- 
uit . Res mira ,& ab omnibus Chriflum pie co- 
lentibus praedicanda:remoto enim velo , ex cra- 
nio inui&i Martyris Cyriaci , quod iam tot an- 
norum fpacio aridum cernebatur, Silueftro tan- 
genre, (anguis repente vndiquein orbem coepit 
abunde diffluere.Ergo ftupore fimul,qui aderat, 
Jaetitiaquc correpti profuiislachrymis, Silueftri 
virtutem ac pietatem laudibus extollere : & ne 
ipfequide potuit, pietatis nimirum ardore co- 
gente, lachrymas continere , cum admirabilem 
Dei in fe beneficentiam, charitatemque perfpi- 
ceret . , Quippe videtur praeftanti (Iimus Chrifti 
atlileta Cyriacustam illuftriteftimonio, & ar- 
gumento non obfcure offendere vduif Ie,& qua 
j Deo 
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Deo eflet Silueftri in San&os Martyres grata re- 
ligio, & quanta ipfe quoque Siluefter cupidita- 
te flagraret, purpuratos illos Coeli ciues imitan- 
di, vita propter Chriftum , ac fanguine profun- 
dendo . 

'r f > | ' , * 

D e ipfius ergi Sanftorum reliquias J, ludio * 
Cap. XXUU.: 

S ANCTQft VM virorum reliqnias( quoniam 
in eum fer-monem incidimus) religiose ad- 
modum coluit : quo Audio in Dei caeleftifq. pa- 
tri^ amorem quotidie magis incendebatur, & 
ex virtutum egregiarum documentis , qua? ille 
prudentisinftarapis,a!ueario memoria? fedulo 
recondebat , ad illorum fe&anda veftigia vehe- 
mentius incitabatur . Diuertcrat aliquando ad 
coenobium quoddam Ciftercienfis familia? in a - 
gro Piceno, San&iflimi Viti Athanafij bpifcops 
maxilla ditatum: fruftulum ex ea flbi ab Abbaie 
depofcit. Cui AbbaSjCuperefe illi morem ge- 
rere , fed de maxilla nihil vnquam demi potuif- 
fe,tentatum fepiiis ab Epifcopis nonnullis, vt vel 
tenaci forcipe dentem vnum euellerent,nunqua 
tamen eos licet omni conatu lutfacos valuifle. 
Experiar ipfe inquit Siluefter,fi libet, quis fcitSn 
& diuinumnumenflt ,&Athanafij voluntas aK- 

futura: 
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futura : tum demum eius voluntati > ac ftttdta 
Abbas obfequitur * Quare vbi aliquantifper 
oraflet Siluefter, ad facram maxillam duos digi- 
tos leniter admouet, ac tam facile dentem euel- 
lit,vt fponte fua in manus exilire videretur : tam 
fecundo rei euentu Siluefter agit Deo,& coeno- 
bii Abbati gratias, potitttfque,vt ipfe aiebat, ca^ 
lefti t hefauro, in fuum coenobium laetus redit . 

Diuinitus multis Sanctorum Reliquijs prafer~ 
tim Deipara lattt ditatur. Cap,X XV* f 

• A_ I ' \ i t * 
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Q VO tempore Siluefter aedem Diuo Taco- 
^ bo Apoftolo facram , de qua fuperius 
dicebamus, aedificandam curabat in Vtbe, inter 
caetera , quae illi contingere diuinitus , illud ne- 
quaquam filendum, quod depraetiofi Deiparae 
ladisaliarumq. {aerarum Reliquiarum adeptio- 
ne compertum habui . jEnirauer.0 cum Grego- 
rius I X. Pontifex maximus habere aliquid ex 
eiufdem Deiparae Virginis reliquiis apud fefla- 
graret ardentiflime, & certior, ede t factus, Vrbe 
Bethleemiticam hoc vere praetiolo theiauro di- 
tatam i Legatos cum literis ad Hierofolymita- 
num deftinauit Antift item , fideles ac fapientes 
viros, qui, & Pontificis aperirent votum , & im- 
plerent * Hi vero diuturni magniq. itineris pe- 

riculis 
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rjcuKsj ac laboribus tandem,feliciter exanthla- 
tis', cum Bethleem peruenillent ,quo cupiebant 
haud difficulter potiti thefauro, reuerfifuntin 
Vrbem, acfummum Potificem voti compotem 
factum fummopere exhilararunt . Pontifex ea, 
qua par erat , religione cultuq, facras reliquias 
non excepit folum,fed & praecipuo quodam (lu- 
dio religiofiffime feruauit. Auxit fiquidem plu- 
rimum earum cultum ac fidemid cjuod cum Le- 
gati praedidi retulerunt,tum vero Pontifex i ple 
experimento cognouit,non raro Colites duicif- 
fime luauiffimeque concinentes ad earum con- 
fpedum auditos • Pontifice demum vita fundo 
-diuerfa aliis de more ex illius opibus fibi Tumen- 
tibus, Angelus quidam BerardiKomanuseiuf- 
dem Pontificis pigmentarius thecam quamda 
eburneam miro opere ad eas, quas diximus, fpi- 
ritalesopes (eruandas contextam , cum caducis 
terrae thefauris plenam crederet , auidiffime ra- 
: puit , atq. in fuis aedibus honefto loco politam , 
diligenter ac religiofe pro virili feruare ftuduir* 
Verum enimuero, quia fortafle indecens Deo 
vifum fuit, resadeo facras profanis admifceru 
atq.in aedibus haud facris afieruari : vbi primum 
facras praedidus Angelus reliquias detulit in fu - 
um domicilium ,graue incidit protinus in mor- 
bum , quo per anno&quattuor & viginti , omni 
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Medicorum ope fruftra tentata , cruciatus fine 
acerrime : donec tandem de templi iam di&i 
coftru&ione per viros fide dignos certior fa&us, 
ad id operis animo coepit , ac defiderio pluri* 
miim incalefcere. Interim cum ei fecundum 
quietem B. Iacobus Apoftolus femel & iterum 
apparuiflet , eumq. primum blandis , poftea ve- i 
ro durioribus monitis increpafTet , ne ia diutius 
(aeras illas diuitias apud fe commorari finerett 
fed ad Silueftrum virum Dei in praedicto tem- 
plo honorifici feruandas quam primum defer- 
ret :ipfe tamen iis , quae per vifum audierat x 
nullam plane fidem adhibendam ratus , omnia 
quali ludicra & futilia fpedtra contempfit.Qua* 
re tertio ad eum redit D. Iacobus , ac multis 
verberibus caefum ad fua iuffa facienda compu- 
lit inuitum . Nam expergefactus & dolore fi- 
mul atq< ingenti horrore percultus, liuoresac 
veftigia plagarum domefticis , ac familiaribus 
palam oftendit , atq.ad Silueftrum facras illas 
reliquias protinus attulit , coram I ordano illo , 
dequofupra memini , Bafilicae Principis Apo- 
ftolbrum Canonico , & aliis multis , praefertim 
tioftri ordinis hominibus ibidem tunc commo- 
rantibus, Cum vero thecam illam eburneam, 1 
quamdicebanausjlibiferuiffet : monitus adhuc 
in fomnis ac terrefa&uSfib eodem piuo lacobo , 
; illam 
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illam quoque tandem re ipfa Silueftro exhibuit. 
Ktirum di&u:cum is iufla feciflet Apoftoli 3 omni 
plane languore ac diuturni morbi vi fugata , 
llatim plene conualuit . ita vt etiam infli&orum 
verberum Iiuores & cicatrices euanuerint;cuiu$ 
rei tama late percrcbuit in Vrbe cum ingenti 
fconorum gratulatione magnaque diurna* virtu- 
tis, ac boni tatis praedicatione. Porro Vir lan- 
eus maiori facrarum reliquiarum parte in prae- 
di&o templo retenta, reliquum , pro fua in Fa- 
brianenfts cbaritate, ac beneuo!enda,ad Mon- 
tis Fani Coenobium tranftulit • B 
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X H AVSTIS innumerabilibus 
Chrifti caufa iam pene laboribus, 
ad folida? perfectionis culmen ene- 
mus Siluefter , vrgente iam fenio , 
quippe nonagenarius lethale in febrem incidit : 
cumque (ibi vltimum diem inftare fentiret, fuos 
conuocatos oratione cohortatos eft > vt in fu- 
» fcepto religiofa? vitae inftituto perfifterent T “ 
grauefcente morbo feEcclefise Sacrament 
fan&uspramaniuit, & fpiritum fiium Domino 
commendans , victutum opibus affluens, placi- 
di (Time efiflauit animam, in coelo perpetuo 
gnaturam, prima no&is vigilia Vi. Kal. Deceb. 
anno poft Chriftum natum M.COLX VII. sta- 
tis fua? nonagefimo, ab inchoato Ordine xxxvij* 
aconfirmjtofetme xx.qui eo viuonon modica 
incrementa coepit , & in duodecim Coenobia 
paslim exrru&a diftributus eft . 
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De vifione Angelorum pofl eius obitum . 


E R idem tempus folitariam agebat vitam, 


non longe ab ipfo Montis Fani coenobio, 
loannes di&us a cella noftri ordinis, vir magna 
religione morumque fan&itate. Is eadem ipfa 
hora, qua Siluefter obijt,vidit Angelorum cho 
ros e coelo delapfos, qui mirabili quadam ratio- 
ne vicinum aerem circumquaque colluftrantes , 
ad coenobium defcenderent , ac toelicem Chri- 
fli confefloris animam in coelum magno cum 
gaudio, & gratulatione deterrent. Ille tanta 
Patris fui gloria laetatus , prae gaudio lachrymas 
fundere, & fummas Deo gratias agere. Verum 
tamen , quae huius erat beati Anachoreta: mo * 
deftia , nonnifi ad Tuum obitum rei leriem pa- 
tefecit. 

De luce , que (j/ Canolium,fy montem totum 
circumfudit . Caf . III. 


A C T E N V S Silueftri toto vitae cur- 


riculo propofito,nunc pauca quaedam, quae 
poft obitum eius accidere diuinitus , paucis per- 
fringam . Per ide m tempus , quo Siluefter ex- 
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ceflit e vita, frater quidam noftri ordinis ex eo- 
rum numero , qui in exterioribus fun&ionibus 
rem domefticam procurant , quos vulgo Con- 
uerfos dicimus , cui Iacobo nomen , vir fumma 
(implicitate, &vita integerrima, duo circiter 
millia pafluum a coenobio Montis Fani, vineae 
ciufdem coenobii excolenda? operam dabat . Is 
cum fub nodem in humilem villam vinea? fea 
diurno labore recepiflet , iam coe T o denfis tene- 
bris oblito j cubitum difceflerat, cum femel, ite- 
rum , ac tertio vocem quandam audit , Surge 
Iacobe , & qua? gerantur nunc in Monte Fano, 
quamque admiranda contemplare. Ergo rei 
nouitate,& inufitata voce commotus,confeftitn 
fe e Ie&ulo proripit , atque , aperto domunculae 
nftio,circumfpe6tansneminem videt: quocirca 
maiore etiam admiratione correptus, in Mon- 
tem Fanum profpiciens ( erat enim e regione 
villula? ) cernit illum quafi ardentibus facibus 
collucere, & ignarus rei ha?ret primo admira- 
tione percuKus: mox cupiditate (ciendi quid rei 
e(Ter,audacior fadtusin viam fe coniicit,intem- 
pelta? no&is filentio , & quonia difficilis, atq. ar- 
duus erat Motis acce(Tus,coenobium.n. in deue- 
xo Motis latere fitum eft,de multa no&e perue- 
nic,& a lanitore admiflus,SiIueftrum eade obii£ 
f<? hora , qua voce illa exaudiuerat recognofcit. 

. ~ i 4 Sacerdos 
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S Acer des quidam videt eius Animam a/ce riden- 
tem in Caelum . Cap , IV, 


EQV E illud omittendum cenfeo , quod 


eodem tempore , cuidam e noftris Sacer- 
doti qui pater Bona pars dicebatur , in AEfino 
coenobio tum degenti , quod a Monte Fano di- 
fhbat minimum pafluum millia vigintiquinq. 
diuinitus accidit. Huic enim dormienti per fpe- 
ciem oftenfae funt fcalae,quae a Coenobio Montis 
Fani ad Coelum vfque pertingerent,quibus An- 
gelorum Chori defcenderent,& Silueftri ani- 
mam beatiflimo lumine fulgentem, fpecie pul- 
cherrima viri niue candidioris in Coelum dela- 
tam, Domino fcalarum cacumini innixo, ingen- 
ti gratulatione, atque fignificatione laetitias fiftc- 
rent.Sacerdos hac vifione,fomno excitatus, c5- 
uocatis fratribus, Silueftrum diem fuumobijfle 
nunciat , & oftenti feriem totam enarrat ; illi vc 
crederent nullo pa&o adduci potuerunt , donec 
poft ridie eius diei nuncius de S. Patris obitu, qui 
in eamdem horam inciderat , omnem dubitan- 
di materiam (uftulit . 
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__ Eius obitus B* Eaulino diuinitus fignificatur i 

Cap . V . 

N O N mediocriter Viri Sandi gloriam f 
eiufdem difcipuli mirifica vifio auxit , & 
iiluftriorem reddidit, is fuit Beatus Paulinus 
ex illuftri Bigazinorum Coccorani Comitum 
genere Perufiae ortus, qui fub legibus & difcipli- 
na Silueftri mundo nuntium remiferat,& vitam 
fanecaeleftemin fumma fandimonia? laude in 
Coenobio SS. Marci & Lucise haud procul Coc- ‘ 
corano ducebat ; & aliquando fandum Patrem 
ad fe inopinato diuertentem, oleribus & piris ex: 
arbore hiemis tepore decerptis cum terra alio- 
quin vndique niuibus tegeretur , ingenti fane 
miraculo perhumaniter excepit. Hic igitur cum 
in praefato Coenobio , quod d fontis Fani Ere- 
mo viginti fere millia pafluum fpatio diflicum 
erat , exifteret , & illa ipfa hora , qua Siluefter 
humani corporis mole depofita , feliciter in cae- 
lum abibat , de more orationi fe dederat, & re- 
rum diuinarum contemplationi t cum fubit<t 
quadam extafi correptus , Sandi Patris obitum 
aperte cognouic, atque aeris campani fonitum, 
quo illum monachi in praedida Eremo fontis 
Fani fignificabant, vc moris eft, diuino plane 
■ i - munere* 


i 


1 iler Tertius ] . ji 

rounere~, magno illo nihil obfiftente locorum 
interuaJIo , auribus perfenfit, ac poftmodum ad 
fe rediens, & fenfuum libera functione fibi refti- 
tutajreliquis iti Coenobio fecum comorantibus 
Silueftrum e vita deceflifle/eque ea de re potiffi 
mu aere campano in ipfo Montis Fani,teplode 
more defundi Patris obitum perfonante certio- 
jem efle fadum. Mirantur omnes vehemeter,& 
fiue inaudita prorfus rei nouitate , fiue tam lu- 
ftuofieuentus acerbitate permoti, viro fando: 
haec omnia recenfenti fideliter , ipfi neqnaquarn 
credere potuerunt, donec ab ipfaitfontis Fani 
Eremo nuntius poftridie veniens omnem peni- 
tus dubitationem abftulit , & Paulinum Virum 
fandum; quem iam pridem virtute ac miraculis 
clarum experti fuerant, tam claro ignotae rei 
teftimonio maiori in pofterum veneratione, at- > 
que obferuantia colere coeperunt . 

, i , . _ ; t % ; 1 J; * i' 4 - r - ' ■ H 

De mirabili odore , qui ex ipfius ex Animato , 
corpore efflabatur. Cap. VI* 

'• • ; •_ ' , i . . 

A NTEQVAM ' Silueftri Filij rite optimo - 
l\ parenti parentarent , defundi corpus , vt. 
ab omni corruptione vindicaretur , balfamo 
aliifque aromatibus condiendum efleftatuerut: 
Adeam remaccerfitus Fabriano Andreaseius 

F 4 oppidi 


7 * DeVitaS. StlueHrl 

- oppidi Chy rurgus , & fe<5tor, attributis nonnul- 
lis adiutoribus ex noftra familia , cumque fan- 
ftiflimi Silueftri corpus exenterandi , condien- 
dique cauda difle&um eflet , res noua fummam 
viri innocentiam, atque adeo beatitudinem de- 
clarauit fiquidem tanta fuauiflimi odoris fra- 
grantia vniuerfa domus confperfa eft , quantam 
nemo vnquam mortalium facile fufpicetur: vc 
Albertus,Benedittus,& Bonagratia dicere foliti 
erant, homines noftri ordinis, quidum corpus 
aperiretur interfuere: ex aperto igitur corpore 
excepta vifcera,honefto , ac fecreto loco recon- 
dita . Vulgata eius morte, ingens confeftim ho- 
minum concurfus videndi caufa, e finitimis etia 
oppidis in coenobium fa&us, ingenti animorum 
fenfu,$t ad manus,ac pedes ofculandos certatim 
contendentium. Itaque vt piorum ftudiisfie- 
ret fatis, corpus triduo feruatum eft, quo exa&o, 
poft exequias mira populi frequentia celebratas, 
in vetere templo Coenobii Montis Fani huma- 
tum eft .• accidere tamen nonnulla illis ipfis exe- 
quiarum diebus , quae filentio inuoluenda non 
funt , ne Silueftrum fua gloria fraudare velle vi- 
deamur» 


De 
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D e /anguine qui diuinitus e pedis digito 3 

ejfiuxit . C Ap. y I L 



RGO quo die Corpus humatum eft , Mo* 
nialis quaedam exequiis intererat , & per 
'Cumimm induftriamoccafione arrepta, particu- 
/lam pollicis finiftri pedis clanculum ab{cidit;ab- 
r fciffionem illico mira visfanguinis cofecuta eft* 
^corpus adhuc viuere diceres, illa metu perterri- 
ta , ignara confilii aufugit ; mox audaciam incu- 
ians, rem totam patefecit excepta narratio fum-j 
ma omnium acclamatione , Silueftri laudes ex- 
tollentium * Atque ita demum Santti Viri cor- 
‘pufculum honorifice fepulturae traditum eft*, cu- 
ius egregia virtus, morumque fan&itas multis, 
ac magnis paflfim miraculis illuftrata eft . Nam* 
& caecis vifus, & furdis auditus , & claudis greC- 
tfus,& variis morbis laborantibus falus reftituta, 
& a malo Daemone opprefli Dei beneficio , Sil- 
nreftrique meritis ad eiustumulum liberati . 

Claudus ab incunabulis liberatur . 


Cap. 


VIII . 


V I D A M ex Colle amato ab ipfo matris 
, vtero claudus, vigefimum iam annum 


atti- 


74 De Viti S. Siluefhi 

attigerat : t s ad fepulchrum H.Silueftri delatus . 
triduum m precibus pofuit; tertio demum die 
dormienti pedum vfum , impetrante Silueftro ' 
Dominus benigne reftituit . Hunc Kolandus ■ 
Parmenus per idem tempus Fabriani Pnefettus 
annum ipfumdeuotionis, ac pietatis caufa do- 
mi retinuit* 

• * • ' j * 

-7 - • s r . ’ „ 

De nlio item claudo liberata . >. 

Cap. IX . 


E I V S D E M generis eft quod puero Ma« 
telicenfi accidit . Namipfequoq. pedum 
officio deftitutus a parentibus ad Silueft ri fepul* 
chrum delatus , o&auodiepoftquam veniflet, 
valetudini reftitutuseft: qua horaii/onachi.ci- 
bo reficiebantur. Siquidem illis cenantibus 
ingens e templo tintinnabuli fonitus exhaudi- 
tur, accurrunt aliqui, Claudi pueri patrem of- 
fendunt humi ftratum, ac templi pauimentum 
identidem ofculantem , inuitantemque ingenti 
clamore monachos ad agendas Deo , ac Beati f- 
nmo Silueftro pro reftituta filio fuoincolumi- 
tate gratias immortales . 


<4 .41: i - » ' • 
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Ter Energumenus liberaturi Cap * Jf.’ 

C V M Saulus quidam Fabrianenfis, quinque 
immundis obfeflus,nequifEraifque fpiriti- 
bus , vt ipfimet in exorcifmis fatebantur , femel 
atque iterum ad Silueftri fepulchrum liberatus, 
iterum quoque ac tertio ab iifdem miferabilios 
quam antea torqueretur , tandem exorcifmo 
coacti Daemones refponderunt* Quoties hunc 
hominem Silueftri meritis relinquemus , toties 
reuerfi acrius torquebimus , nin Te ipfe perpe- 
tuum adminiftrum Silueftri fratribus addixerit- 
Ergo tertio ad Silueftri fepulchrum S faeua Dae- 
monum tyrannide ereptus, reliquam vitam ibi- 
dem 3/onachis opera fua iuuandis religiose tra- 
duxit. 

SchoUfiicuS quidum BononU totius corporis 
exitiali tumore liberatur » Cap » X /. 

E XTERNVS quidam , vel Vltramontanus 5 
Vt loquimur* Adolefcens, qui Bononiae co- 
lebat ingenuas difdplinas lethalemin morbum 
incidit, vt corpus totum penitus intumuerit , 
cumque graftante vi morbi, Medici fpem 6mnS 
falutis abieciflent , ad illud idem vbi decumbe- 
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bat hofpitium,Gualderius quidam Fabrianenfis 
cafu diuertit , SilUeftri admodum ftudiofuS,& 
cultor . Is vbi cognouit afHidam,defperataraq. 
falutem Adolefcentis,miferatione permotus ac- 
cedit ad Iedulum, fuadet homini , vt fandtffimi 
viri Silueftri opem imploret , multos enim eius j 
meritis in fua patria quotidie fanari diuinitus* 
Non fuit seger in obfequendo difficilis. Ergo im- 
plorato Silueftri auxilio, eius fe patrocinio, aC 
tutela? commifitJi/irum didu eadem ipfa node 
dormicti Siluefter fe beatiffimo lumine circum- 
fufus oftendit eodem veftitu, quo dum viueret 
vtebatur,baculum geftans,quo viuusniti folitus 
erat , aegrotum rogat ecquid velit * Ille tam iu- 
cundo afpedu mirifice recreatus. Hoc vnum pe- 
to inquit, hoc vnum obfecro, vtdefperatae faluti 
fubuenias, neque eius defpicias preces , qui fe ti- 
bi ex animo commendat. Hic Siluefter benigna 
manu rumefadum aegrori corpus attredas, pro- i 
tinus omnem tumorem repreffit , ac depulit . Et 
furge inquit, nunquam enim te huiufmodi mor- 
bus , inuadet irt pofterum . Ergo experredus 
Adolefcens tam facile e ledo profiluit , quam fi 
nunquam aeger decubuiftet , ac totius rei feriem 
fumma tum aliorum, tum vero Gualderii, quem 
ante dixi admiratione patefecit. IsveroGual- 
' derius non ita multo poft Fabrianum reuerfus 

pro 
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pro concione rem totam ingenti omnium gra- 
tulationenarrauit. ' . 

Energumeno, ad Silwflri reliquias Uberatur . 
Caf. XII, 

E NERGVMENA quaedam Mulieradiura- 
tionis caufa in templum , vbi Silueftri cor- 
pus aflferuabatur, aliquando perdutia,cum ad fe- 
cretum quemdam veteris templi locum perue- 
niflTet,vbi Beati Viri vifcera fuerant, vt fupra di- 
tium eft, paucis confciis, terrae mandata ; coepit; 
ibi vehementius multo quam antea diftorqueri. 
Keicaufam rite Daemones interrogati fremen- 
tes : in hoc coenobio inquiunt Monachi quida , 
quae hic recondita funt fari nolunt : porro ite- 
rum adiurati daemones refponderunt . Silueftri 
vifcera hic fita funt, quibus aflidue vrimur, Poft 
haec verba, Deo iubente,ab obfidione muliercu- 
lae Silueftri meritis receflerunt • 

Silueft er apparet cuidam Medie». 

Cap. XIII. 

C ELEBRATA Lugduni generali Synodo, 
Gregorio X.Summo Pontifice, Reu.Pater 
Bartolus, qui tertius a Silueftro noftri ordinis 

gubertiacula 
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gubernacula tenuit , fimul cum fratribus decre- 
uit , vt ab eleemofinis oftiatim emendicadis no- 
ftri defifterent , & ex praefcripto , inftitutoque S. 
Benedi&i, cuius regulam tenemus , vedigalibus 
annuis alerentur . Verum quia non fatis erant, 
qua? habebant, ad omnes alendos idonea, ad c5- 
mune Fabriani confugiunt, vbi re deliberata de- 
cernitur, vt certa pecuniae fumma ipfis ad poflef- 
fiones emendas attribueretur. Reftitit huic de- 
creto acriter Guincellus quidam Bononienfis , 
qui eo tempore Fabriani fummum gerebat ma- 
giftratum,qunn Poteftatem vulgo dicimus.Res 
in dies dilata, in graue Monachorum incommo- 
dum redundabat, nec fe Guincellus, vel amico- 
rum, ac propinquorum , vel noftroiu hominum 
precibus patiebatur de fententia dimoueri. Bar- 
tholus humana ope deftitutus, confugit ad .Dei, 
Silueftrique praefidium, & fratribus conuocatis , 
Silueftro promittit , fi voti compotes fiant, fe 
fuofque , ipfi eiufque reliquijs praecipuum hono- 
rem, cultumque pro viribus delaturosftatimque 
profufis lachrymis in templum ad cius fepul- 
chrum , cum litanijs fumma animi pietate pro- 
cedunt . Inde oppidum repetunt, & rem denuo 
cum Praefe&o fruftra pertentant. Porro Bartho- 
luscumfuisadSilueftri fepulchrum Deofupph*- 
care ardentius perrexit; cum ecce tibifequentj 

no&e 
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node poft Gallicinium Prifcianus Medicus er- 
-''gaSilueftrum pie admodum affedus, egreffus 
repente domo, qua? noftrce erat annexa, quam in 
oppido habebamus , cum ingeti clamore ad nos 
aduo!at,& mira fignificationelf titias. Ergo bo- 
no efle nos animo rnbet , qua primum enim voti 
compotes fore:fecundum quietem fe vidiffe Sil- 
ueftrum baculo nixum , irati (pedem referetcm, 

. ac (ibi dixiffe , vt fecum in Senatum 'pergeret i 
quo cum veniflet, quae vellet omnia facile impfe- 
trafle: tum vero fe experredum, gaudioque per- 
fu(um,illico ad nos venifle, vt quf viderat renu 
ciaret. Noftri.tam faufta praedidione Iseti, primo 
diluculo ad Pradedum redeunt, a quo vna vide- 
licet node diuinitus mutato , perhumaniter ac 
cepti,Prioremque fecum iuffi perducere, coado 
denuo Senatu, Praefcdi Senatufque iuflu, decre- 
ta ad agros coemendos pecunia donati (unt. Ita 
Deo annuente, impetrante Silueftro, noftrorum 
inopia leuata eft . • v> 

Monachus quidam ab incredibili vifurum dolore 
liberatur . Cap . XII II. 

S A M V E L quidam e vico Rouicelli prope 
Sentinum, Afonachus in Coenobio Monfis 
Fani degens, fseuiflimis vifcerum doloribus tam 
« • J diu 
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diu adeo torquebatur , vt cum eum vis morbi 
arriperet, quod certis anni temporibus accidere 1 
folebat , e vita deceflifle credi poflet ; neque ta- 
men vlla vmquam medicamentorum vi curari 
potuit. Lio autem ipfoanno,quoB.Benuenutus 
noftri ordinis, Santii Patris noftri Silueflri DL- 
fcipulus, vir meritis, & miraculis in primis cla~ 1 
rus, feliciter migrauitin Coelum « multo quan» 
alias in cum praeditius morbus coepit acrius de* 
faeuire,ita vt omni iam fpe falutisabietia , mor- 
tem propediem expetiaret , fuis tandem dolori- 
bus finem daturam . Interim tamen aegrotus , 
vt erat Silueflri , ac Benuenuti praecipuus ama- 
tor, & cultor, eorum opem quotidianis ferme 
precibus omni flu iio flagitare i eofq. gemitibus 
ac fufpiriis ex imo corde in fuum adiutoriunet 
aduocare, vt qui plurimisdiuinitus , cum inter 
mortales verfarentur, diuerfk beneficia imper- 
tiri fokbant,fibi quoq. tam fieuis doloribus exa- 
gitato prf flo efle dignarentur eo maxime tem- i 
pore,quo in caeJeftiu Ciuium numerum coopta- 
ti , maiori tum charitate , tum poteftate praeful- 
geant. Cum igitur die quadam adeo vexare- 
tur atrociter, vt iam dolore pene videretur exa- 
nimatus , repentino quodam fbpore correptus 
aft,viditq. in fomnis B. Benuenutum albis indu- 
tum ad fe propius accedere ; quo vifo , aegrotus 

omni 
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cttmi animi contentione fuam deprecabatur fa* 
lutem, ac tamfaeui morbi leuamentum.Cui d vi- 
ro fan&o retulit in haec fere verba refponfum fi- 
bi fuifle . Poft diem o&auum haud te mors ra- 
piet , at poft nonum ac decimum diem ter utn 
erimus , id autem cum in vigilia Monachis re- 
auliflet, omnes fere in eam iuere fententiam , vt 
aegrotum ad vndecimum diem ex hac vita mi- 
graturum exiftimarent, quibufdam etiam tunc 
fanitate donandum opinantibus . Cun6tis vero 
tam Monachis , quam reliquis Fabriani indige* 
nis valde lufpenfo animo rei euentum praefto- 
lantibus , morbus in dies magis defaeuire , adeo 
vt die vndecima mifer aegrotus iam plane om- 
nium renfuum officio ac fun&ionibus deftirutus 
videretur. Inter haec autem ipfe fibi nequaquam 
defuit > nam ad ea,quae potiora funt , diligenter 
infpiciens ac fapienter , lingula ante a&aj vitae 
crimina lachrymis , & fcilicet facramentali con- 1 
feflione expiauit , atq ad mortem religiofe obe- 
undam omni ftudio fe fe comparauic • A con- 
feflione fiquidem eum fomnus iterum arripuit, 
venerabili Francifco Auximano noftri ordinis , 
cum alio focio ad eius cuftodiam adftantibus, 
viditq.Silueftrum ac Benuenutum ad fe venien- 
tes cum Iofephaillo, qui fetudusa Silueftroor- ■ 
diuis gubernacula tenuit , & virtutibus , ac mi- 
is. ju G raculis 
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raculis infignis,iam & ipfe caditibusradiun&us 
erat : qui omnes ad morbi famitiam dolorefq- 
fugandos aduentafle pra?feferebarit ; Itaque B* 
Benuenutus vafculis quibufdarfi finiftra prehS- 
fis,alteraque manu aegroti ventri fupeupQfk^ 

L». Vgonem itidem no&ri ordinis aduocat , qui 
gladio, vt ipfia?grotovifumeft , eius ventre di- 
lciflo , cun&a prorfus extraxit vifcera,eaq.in p i+ 
xidibuspofitapraedi&oB. lofepho tradidit ;in- 
fpiciuntur inde, diligenter ab omnibus, actan* 
dem apparet inteftinum quoddam inter caetera 
incredibili quadam nigredine obfitum : quo in- 
Ipe&o B, Benuenutus , totius morbi eaufiam ac 
radicem inibi latitare afleruit ; quare illud bene/ 
lotum atq. purgatum lordibus, necnon medica- 
tisquibuidam pulueribus confperfum cum ex- 
teris vilceribus in priftinum locum reftituit , & 
mulq.a?grotantis ventri marili iterum impolita , •> J 
epm his fere verbis allocutus cft. FiIi,fiperfa-> 
Iqbre poenitentia? facramentum crimina matu- j 
riqs diluere, diuinumq. tibi numen conciliare 
ftuduifles^am tum omni plane dolore caruitfes . 
Caue in pofterum ne quid forte committas,quo ' 
iufta in te ira Dei concitetur, fed pro viribus illi 
gratias age, cuius beneficio fanitatireftitutus es; ( 
& cum deinceps omni cultu ac religione ve- 
ncrare, iam enim buiufmodi te a?grirudonun*» 

_ i .j quam 
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quam excruciabat * His di&is ab eius cofifpeflu 
biiuefter cura caeceris illis fan(5tis viris 3 fe fefub- 
traxit i Aegrotus vero expergefoCtus , ac mi- 
rum in modum hilaris & admirabundus, ftatim 
cuftodibusiam didtis ftupore attonitis , e lecto 
profiluit;&conuocatis monachis, & aliis qui 
forte tunc in Coenobium conuenerant Fabria- 
nenfibus , de fua vifione, ac valetudinis recepta* 
beneficio , deq. totius rei geftas ratione cuneos 
enucleate certiores effecit : omnibufq prae gau- 
dio magnam lachrymarum vim effundentibus , 
pra^i&usSamuel cum illis in Oratorium diui- 
nas laudes hy mnofq. concinentibus defcend it , 
ibidemq. Deo optimo maximo fan&ifq. viris li- 
beratoribus gratias egit immortales • 


Olt 
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^.<L I A Multa praeterea de Silueftro , eaq4 
». mira narrantur , vt eft illud de vulpibus , 
qtwfcpcr totius Montis Fani ditionem innoxias 
verfari dicuntut ; & illud plane infigne miracu- 
lum , quod fcilicet cum Siluefter eflet in Vrbe, 
vtafnmmo Pontifice a Fe inftituti ordinis ratio 
comprobaretur, Bafilicam Principis Apoftolo- 
rum adiuit Facrum fadurus , & depoiitO pal- 
lio quodam, quo iter agens vti folebat , illud fu- 
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pra folis radium , qui per templi feneftram fe fe | 
infinuabat * vniuerio fpedante populo diUinitus } 
confiftebat > atq. aliis mu!tis*quae quoniam > aue 
non fatis comperta, aut mihi minus explorata 
fun t , bis adfcribi oportere non pntaui * prsefef- 
tim quod infignium virorum probitatem , noti 
tam prodigia,atquemiracula*quain charitas ia I 
Deum* & vitae innocentia declarati Reliquum 
eft , vt omnes quidem tanti viri exemplo fibi 
propofito, huius vitas fludus, ac procellas, Deo 
duce, atque adiutote fu pera re conentur; Nos 
vero praecipue ( yobifcUin enim ago potidimunt 
long^ pihfcariflimi Ecatres ) amantiifimi pa* 
rentis prouidentia erga nos, & charitate donfi- 
u > quam femel jngreffi fumus religiofi indituri 
viam, ad beatam illam 5 bonifqUe omnibus af- 
fluentem Ciurtatemalacrescdntento cdrfu per- 
gamus .-vbi Silueder beaciflimusviuit, vteius 
virtutes, & res geftaediuinitUsapefte fatis oden* 
dunt. Quo nobis eo quoque facilius licebit , 
cpmpodiufque peruenire , quo accuratius San* 
disfimi Patris vedigia perfequemur» :i .isv 
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Muxitndtia Ecclefia Canonicus creatur » ‘ 

. 2 * i i" * j\.y fiS ], J 

Adfahiora cofilia Epifcopi animum redu&re 

conatus .eidem infenfus redditur. Cap. 3* 4. 

frerfetta eius ad Chrijtum conuerjio * Cap.4* 5~* 
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\AdmiJ\orum Coenobitarum uiuendi ratio . Cap. io. 17. 
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Ingens Jaxum adbibito d Silucflro Crucis Jigno fdcili nego- 
cio transfertur , Cap. 3* 
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Vmipitatum d Damone incolumem B. Virgo reftituit . I 
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‘Perctifforethfuum lepra correptum liberat . cap.*}. / z 1 

Vecontratyone membrorum cuiufdam Monachi curata . 

•Puerum diuinitus fanat, cap.j. ?J i 

Laborant i ex capite ftemin&falus ireftituitur . cap. 8. 37 

P e l ^ e SuueRri precatione meritifq reftintto»cap.a. 2 8 

'Oppidum item strras Sanfii Ouirici ab incendio uindicat . 
cap. 10. ' 1 - 

•i>e rtfiituta Claudo ualetuim*. rap.it:' &• - ?<j 

10e animi fiibmiflione ipfius ia cumCdam uptp*w*»n 
l loci j ementia indaganda . cat> 
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Etiergumenam liberat . cap.n, ' ** 

iterum aquam uettit in uinum. cap. 21 . cg 

£ Martyris Cyriaci reliquijs in SilueHri manibus 
eruor emanat, atp.i^. 

Leipfius erga Santtorum reliquias Hudio . cap. j/i, a » 
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K Obitu ipftus. cap. t. 
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bc uijione angelorum pojl eius obitum . cap. i.6i 
Ve hce > qua er Lanouium , & montem totum circum fu- 
■; tiit.cap 3 . 5 ? 

Sacuaos quiaam umet eius citumam ajcendentem in Cee. 

tum. cap. 4. 6o 

B ius obitus B.Vautinodiumitus fignificatur . cap. no 

H)e mirabili odore,qui ex ipjius exanimato corporo efflabam 
u- tur. cap. 6, nl 

De jan^uine y qui aiuimtus e pedis digito effluxit. cap. 7. 7 ? _ 
tuitam au incunabulis liberatur , cap,%. 
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ve dito utm aauao liberato . cap. 9. 


Ter energumenus liberatur . cap. 1 o. 


79 
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ScbolafUcus quidam Bononia totius corporis exitiali tumo- 
re liberatur. cap. it. ^ 

gnergumena adsiluejlri reliquias liberatur, cap.12 . nn 
^nuejirr apparet cmaam Mcdico\ cap.11. 
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Errata» qua? inter imprimendum in hac fecun da 
editione irrepferuot « 

Errata. Corrige, 

Foli.orc. lin. 17. orae, 1 

Fol. 3. ingens. $ lin. 19. ingenti. 7 

Fol. 6.fcqucnda< lin.17 (equendo, 

fol.7.Epiftopo . ' i lin.l 7 .Epifcopio, 

Fol. 1 o vi&os . lin.z t.viftus . 

' Foli i.eomitare. lio. 8. comitate. 

< 'Fol.i6.cle£la lin.i*.cic&a. 

Fol.z? couchendif.,. v lin 7 .conuchcndis < ; 

u Fol- x7.qui. lin.17.qu*. 

FoLjf DiaeccGeos, . , v . lin u.Dioeczfeos , , 

Fol.j6.Vmbra. lin.$.Vmbria, 

Fol40-prob^. • lin.r.propd. 

F0I 4J triginta. l<n 14 viginti. 

Fol 48. opera. y-' lin 9 operx . 

Fol.6z.contingere, . lin 1 4 -eontigcre . t 

Fol.66.cohortatos. lin.r z. cohortatus , 

‘Fol 70 poft verbum okribu$,a 4 d«>bn.i 3 . repeer* nafccnbus ,, 
Jbidcm. & illa ipfa . lin. 1 8- Ula ip(a. 

FoL7$-nx»leiabiiids . Un.tf.mifcrabihus. 

Foi.7?.vifutum dolore, lin. i t.vifccrura dolore, * 


